RNI No . MAHBIL/ 2009/ 31748 
Reg . No . MCS/ 174/ 2016 -18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ४, अंक १० ] 


शुक्रवार, फेब्रुवारी १६ , २०१८ / माघ २७, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ५१ , किंमत : रुपये २६ . ०० 


असाधारण क्रमांक १३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना. 


नगरविकास विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक १५ फेब्रुवारी २०१८ 


अधिसूचना 
क्रमांक बीयुडी .१११७/ प्र.क्र . २२० / नवि- ४ . - महाराष्ट्र राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय पाणीपुरवठा, मलनिःसारण, पर्जन्य 
जल व्यवस्थापन व घनकचरा व्यवस्थापन या नागरी सेवांसाठी दिनांक ३१ मार्च २०१८ पर्यंत गाठावयाच्या सेवांच्या दर्जाविषयी बाबवार माहिती 
शासन राजपत्रात यासोबत प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


पां . जो . जाधव , 
शासनाचे सहसचिव . 


भाग एक - अ ( म .उ .वि .) - १३ - १ 


सर्विसलेवलबेंचमार्किंग२०१६-१७/ |ServiceLevelBenchmarking2016 


महाराष्ट्रातीलसर्वस्थानिकस्वराज्यसंस्थांचेसेवास्तरनिर्देशांक(अर्थिकवर्ष२०१६-१७)आणिउद्दीष्टे(आर्थिकवर्ष२०१७-१८) ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra 


नळाद्वारेपाणीपुरवठाहोणारीकुटुंबसंख्या|दरडोईहोणारापाणीपुरवठा(लिटर) 

(Percapitasupplyofwater) 


पाण्याचेमिटरबसविलेल्यानळजोडणीचे|महसूलनमिळणाऱ्यापाण्याचेप्रमाण प्रमाण(Extentofmeteriningof(Extentofnon-revenuewater 


2 


3 


जिल्हा/महानगरपालिका/नगरपरिषदेचेनांव DistriMunicipalCorporations/ 

MunicipalCouncils 


अपेक्षितकार्यक्षमता 

Expected Efficiency 


सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमता |मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expected (२०१६-१७) 

Efficiency M.cor/M.C.Targettill 

(Ipcd) CurrentMarch,2018 


सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे (२०१६-१७) 

उद्दिष्ट M.cor/M.C. CurrentMarch,2018 


135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 


| 


42.0 20.0 30.0 9.0 38.0 20.0 30.0 15.0 22.0 20.0 20.0 


| 


| 


| 


1 

अकोलाअकोलामहानगरपालिका___ 2|अकोलाअकोटनगरपरिषद 3अकोला|बाळापूरनगरपरिषद 4अकोलामूतिर्जापूरनगरपरिषद 5अकोला|पातुरनगरपरिषद 

अकोला ___7|अमरावतीअमरावतीमहानगरपालिका 8|अमरावती|अचलपूरनगरपरिषद 

अमरावती|अंजनगांवसजीनगरपरिषद 10|अमरावती|चांदूरबाजारनगरपरिषद 11अमरावती|चांदूररेल्वेनगरपरिषद 12|अमरावती|चिखलदरागिरिस्थाननगरपरिषद __13अमरावती|दर्यापूरनगरपरिषद 14|अमरावती|धामणगावरेल्वेनगरपरिषद 15|अमरावतीमोर्शीनगरपरिषद 16अमरावतीशेंदूरजनाघाटनगरपरिषद 17अमरावतीवरुडनगरपरिषद 18अमरावती|भातकुलीनगरपंचायत 19अमरावतीधारणीनगरपंचायत 

अमरावती|नांदगावखांडेश्वरनगरपंचायत 21अमरावतीतिवसानगरपंचायत 

बलढाणाबुलढाणानगरपरिषद बुलढाणाचिखलीनगरपरिषद बुलढाणा 

खामगांवनगरपरिषद मलकापूरनगरपरिषद 

शेगांवनगरपरिषद बुलढाणा|देऊळगावराजानगरपरिषद 28 बुलढाणा 

जळगांव-जामोदनगरपरिषद 29बलढाणालोणारनगरपरिषद 30बलढाणामेहकरनगरपरिषद 


40.0 65.0 60.0 46.0 70.0 87.0 80.0 75.0 82.0 88.0 70.0 88.0 100.0 60.0 65.0 60.0 50.0 90.0 70.0 75.0 50.0 75.0 70.0 


10.0 15.0 


135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 


0.0 


22 


___23 


135.0 135.0 


33.5 58.9 55.7 34.1 58.4 84.4 70.5 53.6 75.5 86.6 
47.6 87.1 100.0 50.1 63.0 59.4 45.1 81.4 36.9 61.3 45.4 72.7 57.4 39.7 54.5 54.4 63.3 37.6 49.0 73.9 57.9 61.5 80.0 70.8 52.7 41.1 27.6 66.6 37.6 42.6 38.8 54.2 68.1 61.4 39.6 47.6 38.8 62.7 52.5 49.8 


सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमता मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे |Expected (२०१६-१७) 

उद्दिष्ट 

Efficiency Targettill 

March,2018 
Efficiency 

(Ipcd) 2016-17 65.3 

68.0 

100.0 59.5 

70.0 

100.0 86.3 

100.0 37.440.0 

100.0 45.850.0 

100.0 77.0100.0 

100.0 107.9135.0 

100.0 112.2135.0 

100.0 81.390.0 

100.0 
92.994.0 

100.0 100.0150.0 

100.0 93.7 

95.0 

100.0 91.3105.0 

100.0 97.0 

100.0 110.1115.0 

100.0 88.1100.0 

100.0 71.7 

75.0 

100.0 62.1 

70.0 

100.0 35.865.0 

100.0 29.040.0 

100.0 63.7 

70.0 

100.0 69.3 

70.0 

100.0 78.0 

80.0 

100.0 58.7 

70.0 53.3 

60.0 

100.0 88.4 

95.0 

100.0 50.3 

55.0 

100.0 35.9 

37.0 

100.0 22.2 

70.0 

100.0 44.550.0 

100.0 62.8 

64.0 

__100.0 74.0 

80.0 

100.0 42.0 

45.0 

100.0 37.1 

40.0 

100.0 52.8 

75.0 

100.0 75.4100.0 

100.0 49.475.0 

100.0 34.0 

45.0 

100.0 46.3 

49.0 

100.0 52.2 

53.0 

100.0 90.195.0 

100.0 117.4120.0 

100.0 90.8100.0 

100.0 99.4112.0 

100.0 44.150.0 

100.0 69.0 

80.0 

100.0 72.1 

78.0 95.6 

100.0 70.1 

75.0 

100.0 42.2 

45.0 

100.0 14.1 

20.0 

100.0 106.9135.0 

100.0 38.6 

50.0 

100.0 90.891.0 

100.0 54.0 

100.0 13.9 

15.0|100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expected (२०१६-१७) 

उद्दिष्ट M.cor/M.C.Targettill 

CurrentMarch,2018 
Efficiency 2016-17 39.545.0 

20.0 70.375.0 

20.0 NA0.0 

20.0 NA 

20.0 89.5100.0 

20.0 53.1 

87.0 90.2100.0 

20.0 98.1 

20.0 80.190.0 

20.0 NA 

20.0 0.00.0 

20.0 91.592.0 

20.0 87.896.0 

20.0 NA0.0 

20.0 97.0 NA0.0 

20.0 NA 

20.0 93.795.0 

20.0 NA0.0 

20.0 NA 

0.0 

20.0 NA0.0 

20.0 0.0 

1.0 

20.0 NA0.0 

20.0 33.590.0 

20.0 0.010.0 

20.0 100.0 

100.0 NA0.0 

20.0 17.620.0 

20.0 NA0.0 

20.0 NA0.0 

20.0 NA 

20.0 NA0.0 

20.0 NA0.0 

20.0 0.0 

20.0 89.595.0 

20.0 76.090.0 

20.0 NA0.0 

20.0 
NA0.0 

20.0 NA 

20.0 NA0.0 

20.0 95.898.0 

20.0 NA10.0 

20.0 NA0.0 

20.0 NA0.0 

20.0 NA 

20.0 0.0 

20.0 ___NA 

0.0 

20.0 NA0.0 

20.0 NA 

20.0 NA0.0 

20.0 NA0.0 

20.0 NA0.0 

20.0 NA 

20.0 NA0.0 

20.0 NA0.0 

20.0 NA0.0 

20.0 


70.0 


21 


135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 


2016-17 

43.0 21.8 34.6 

9.0 40.0 29.2 33.9 16.7 24.3 21.2 30.3 9.3 14.7 17.3 9.8 34.9 13.8 22.2 46.8 20.4 16.0 32.1 17.2 19.8 27.3 12.2 10.8 23.2 15.3 16.7 21.4 32.9 20.0 20.0 28.3 16.8 25.0 17.7 51.7 22.5 22.5 12.8 43.7 52.5 35.4 31.9 26.5 14.3 23.5 20.4 35.9 44.8 23.3 23.1 


NA 


65.0 40.0 70.0 75.0 64.0 80.0 86.0 75.0 60.0 70.0 40.0 70.0 40.0 44.0 45.0 55.0 80.0 68.0 50.0 60.0 45.0 75.0 70.0 50.0 


32| 

सिंदखेडराजानगरपरिषद 33 बुलढाणा|मोताळानगरपंचायत 34|बुलढाणा|सग्रामपुरनगरपंचायत 35वाशिमकारंजानगरपरिषद 36वाशिमवाशिमनगरपरिषद 37वाशिममंगळरपीरनगरपरिषद 38वाशिम 39वाशिममालेगावनगरपंचायत 40वाशिममानोरानगरपंचायत 41यवतमाळयवतमाळनगरपरिषद 42यवतमाळ|पुसदनगरपरिषद 43यवतमाळ 

|वणीनगरपरिषद 44यवतमाळ 

आर्णीनगरपरिषद 45यवतमाळदारव्हानगरपरिषद 46यवतमाळ|दिग्रसनगरपरिषद 47यवतमाळ|घाटंजीनगरपरिषद 48यवतमाळपांढरकवडानगरपरिषद 49यवतमाळ|उमरखेडनगरपरिषद 50यवतमाळ|बाभुळगावनगरपंचायत 51 |यवतमाळ|कळंबनगरपंचायत 52यवतमाळमहागावनगरपचायत 53यवतमाळ|मारेगावनगरपंचायत 54|यवतमाळ|नेरनवाबपूरनगरपंचायत 55|यवतमाळ|राळेगावनगरपंचायत 56यवतमाळ|झरीजामणीनगरपंचायत 


23.0 12.8 20.0 25.0 15.0 15.0 30.0 16.0 15.0 25.0 11.5 10.0 20.0 12.0 15.0 20.0 30.0 19.0 19.0 25.0 15.0 20.0 17.0 45.0 22.0 21.0 12.0 42.5 48.0 33.0 25.0 24.5 14.0 22.0 20.0 30.0 30.0 20.0 21.0 


135.0 135.0 135.0 135.0 


135.0 135.0 135.0 


NA 


0.0 


16.5 


___18.0 


24.7 22.5 


40.0 50.0 


135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 135.0 


81.0 


100.0 100.0 100.0 


84.0 50.0 0.0 


0.0 


25.7 


23.0 


9 


| 


Expected Efficiency (Hr/day) 


Expected Efficiency 


Expected 
Efficiency 


Expected Efficiency 


Expected Efficiency 


मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे (२०१६-१७) 

Targettill 

March,2018 
Efficiency(Hr/day) 2016-17 

2.4 3.0 

1.0 0.5 

1.0 


मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे | |(२०१६-१७) 

Targettill CurrentMarch,2018 
Efficiency 


मानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे (२०१६-१७) 

उद्दिष्ट 

Targettill CurrentMarch,2018 Efficiency 2016-17 74.8 

80.0 158.0 

160.0 


मानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे (२०१६-१७) 

उद्दिष्ट 

Targettill CurrentEfficiency|March,2018 

2016-17 


100.0 


100.0 


100.0 


78.5 


90.0 90.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


80.0 80.0 32.0 


24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 


1.3 


99.4 86.0 100.0 100.0 99.2 98.6 


100.0 90.0 
100.0 100.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


3.0 3.0 


3.0 3.0 


52.0 75.0 106.0 180.0 131.0 160.0 


26.6 47.0 51.9 91.9 11.0 


90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 


77.0 100.0 50.0 


5.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


2.0 


2.0 


2.0 2.0 0.5 1.5 


100.00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


2.0 2.0 


100.0 100.0 99.1 


80.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


24.0 24.0 24.0 


45.9 56.2 95.2 80.3 67.3 44.6 


1.0 


1.5 


98.7 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


1.0 2.0 0.4 


90.0 90.0 50.0 95.0 80.0 


0.5 


24.0 24.0 


90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 


70.4 


75.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


6.0 1.0 0.5 1.4 


0.5 6.0 1.3 1.0 1.5 0.5 


29.8 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


100.00 100.0 

70.5 100.0 100.0 97.4 97.0 91.0 100.0 53.3 


100.0 100.0 


50.0 80.0 30.0 


70.0 75.0 140.0 

75.0 135.0 75.0 85.0 80.0 60.0 40.0 30.0 35.0 35.0 60.0 45.0 99.5 50.0 111.0 


26.4 


24.0 24.0 


0.3 


91.6 
91.5 


0.3 


90.0 90.0 90.0 


80.0 80.0 80.0 


0.3 


मानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे | (२०१६-१७) 

उद्दिष्ट। M.cor/M.C.Targettill 

March,2018 
Efficiency 2016-17 43.3 

50.0 92.9 

100.0 99.1 82.3 100.0 

100.0 

93.0 72.7 

100.0 

99.0 85.2 

95.0 100.0 100.0 92.3 

100.0 

100.0 98.0 

100.0 81.7 100.0 

100.0 93.7 60.0 

65.0 71.8 100.0 

100.0 55.4 

70.0 92.1 

95.0 

84.0 67.5 

100.0 50.9 65.6 

70.0 

100.0 100.0 

100.0 43.6 

70.0 90.8 

92.0 95.5 

98.0 

100.0 66.7 

75.0 100.0 87.1 85.6 

100.0 83.3 

100.0 91.1 

95.0 70.0 

80.0 66.7 

68.0 86.6 

90.0 95.8 

98.0 80.3 93.8 

95.0 100.0 

100.0 93.3 

100.0 100.0 

100.0 85.4 

95.0 88.0 

100.0 100.0 

100.0 92.7 

95.0 89.3 

100.0 70.0 

100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


1अकोलाअकोलामहानगरपालिका 2अकोलाअकोटनगरपरिषद 3अकोला|बाळापूरनगरपरिषद 4अकोलामूतिर्जापूरनगरपरिषद 5अकोलापातुरनगरपरिषद 6अकोलातेल्हारानगरपरिषद 7|अमरावतीअमरावतीमहानगरपालिका 8|अमरावती|अचलपूरनगरपरिषद 9अमरावती|अंजनगांवसुर्जीनगरपरिषद 10|अमरावती|चांदूरबाजारनगरपरिषद 

अमरावती|चांदुररेल्वेनगरपरिषद 12|अमरावती|चिखलदरागिरिस्थाननगरपरिषद 13|अमरावती|दर्यापूरनगरपरिषद 14|अमरावती|धामणगावरेल्वेनगरपरिषद 15|अमरावतीमोर्शीनगरपरिषद 16|अमरावती|शेंदुरजनाघाटनगरपरिषद 17|अमरावती|वरुडनगरपरिषद 18|अमरावती|भातकुलीनगरपंचायत 19अमरावतीधारणीनगरपंचायत 20|अमरावती|नांदगावखांडेश्वरनगरपंचायत 21|अमरावतीतिवसानगरपंचायत 22|बुलढाणाबुलढाणानगरपरिषद 23बुलढाणाचिखलीनगरपरिषद 24बुलढाणा 25बुलढाणामलकापूरनगरपरिषद 26|बुलढाणाशेगांवनगरपरिषद 27बुलढाणा 28|बुलढाणा|जळगांव-जामोदनगरपरिषद 29|बुलढाणालोणारनगरपरिषद 30बुलढाणामेहकरनगरपरिषद 31|बुलढाणानांदुरानगरपरिषद 32|बुलढाणा|सिंदखेडराजानगरपरिषद 33|बुलढाणा 34|बुलढाणासंग्रामपुरनगरपंचायत 35|वाशिमकारंजानगरपरिषद 36|वाशिमवाशिमनगरपरिषद 37वाशिममंगळूरपीरनगरपरिषद 38वाशिम 39|वाशिम 40वाशिम 41यवतमाळयवतमाळनगरपरिषद 42यवतमाळ|पुसदनगरपरिषद 43यवतमाळवणीनगरपरिषद 44यवतमाळआर्णीनगरपरिषद 45यवतमाळ|दारव्हानगरपरिषद 46यवतमाळ|दिग्रसनगरपरिषद 47यवतमाळघाटंजीनगरपरिषद 48|यवतमाळ|पांढरकवडानगरपरिषद 49यवतमाळउमरखेडनगरपरिषद 50यवतमाळबाभुळगावनगरपंचायत 51|यवतमाळ|कळंबनगरपंचायत 52यवतमाळमहागांवनगरपंचायत 53|यवतमाळ|मारेगावनगरपंचायत 54|यवतमाळ|नेरनवाबपुरनगरपंचायत 55यवतमाळराळेगावनगरपंचायत 56|यवतमाळ|झरीजामणीनगरपंचायत 


95.0 70.0 40.0 


24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 


90.0 


105.1 178.9 130.5 147.0 67.8 43.9 67.7 138.7 

50.4 133.8 70.7 79.4 76.9 22.9 31.9 24.1 29.1 22.1 39.3 35.4 99.1 34.0 110.2 28.4 74.9 50.8 65.4 120.4 

30.3 103.0 42.4 51.2 39.7 10.6 25.9 161.9 146.8 64.0 


1.5 1.0 2.5 1.0 2.0 0.3 1.0 


0.8 


100.0 93.0 100.0 

80.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 99.4 100.0 85.0 100.0 100.0 95.0 100.0 100.0 


0.1 1.0 


100.0 100.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


85.0 70.0 92.0 56.0 


0.8 


30.5 93.2 70.6 76.7 57.4 89.1 50.6 67.2 94.8 22.4 40.0 60.8 


80.0 105.0 75.0 


90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 


1.0 0.3 0.5 


81.5 100.0 


3.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


1.2 1.2 0.3 


1.5 


60.5 


80.0 80.0 80.0 80.0 


0.4 


24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 


90.0 90.0 


35.0 104.0 90.0 80.0 42.0 20.0 45.0 163.0 150.0 80.0 


1.0 


96.0 28.0 50.0 100.0 80.0 40.0 70.0 50.0 35.0 90.0 62.0 


1.0 


100.0 100.0 100.0 


92.9 100.0 83.3 84.4 100.0 93.8 100.0 100.0 72.1 97.7 


0.9 


85.0 100.0 98.0 


90.0 


32.2 63.5 40.0 28.9 
72.3 51.3 25.6 


1.0 


0.5 


1.0 


80.0 80.0 80.0 


0.5 


1.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


90.0 


100.0 100.0 100.0 


1.0 


79.2 


49.2 


60.0 90.0 


0.8 1.0 2.0 


| 


81.6 ____80.9 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


85.0 80.0 50.0 94.0 65.0 


90.0 90.0 90.0 


2.0 


80.0 80.0 80.0 


100.0 98.5 


77.4 34.3 


95.0 100.0 35.0 


ND 


0.5 1.0 


42.9 83.2 42.2 41.1 37.7 51.9 75.8 


24.0 24.0 24.0 24.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


45.0 40.0 


100.0 100.0 80.0 80.0 100.0 100.0 100.0 75.0 


73.3 100.0 88.9 


90.0 90.0 90.0 90.0 


1.5 


70.0 95.0 


70.0 80.0 


80.0 


100.0 


100.0 


90.0 


100.0 50.0 


0.6 2.0 2.0 


80.0 80.0 


100.0 95.0 


100.0 100.0 


40.0 85.0 


30.7 60.0 73.2 18.8 77.3 


24.0 24.0 


2.0 2.0 


78.7 4.6 


75.0 30.0 80.0 


100.0 


5.0 


90.0 


४ 
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महाराष्ट्रातीलसर्वस्थानिकस्वराज्यसंस्थांचेसेवास्तरनिर्देशांक(अर्थिकवर्ष२०१६-१७)आणिउद्दीष्टे(आर्थिकवर्ष२०१७-१८) ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra 

1.पाणीपुरवठा(WaterSupply) नळाद्वारेपाणीपुरवठाहोणारीकुटुंबसंख्यादरडोईहोणारापाणीपुरवठा(लिटर)|पाण्याचेमिटरबसविलेल्यानळजोडणीचेमहसूलनमिळणाऱ्यापाण्याचेप्रमाण (Coverageofwatersupply(Percapitasupplyofwater) STATUT(Extentofmeteriningof(Extentofnon-revenuewater connections) 

waterconnections) 

(NRW)) 


3 


4 


जिल्हा|महानगरपालिका/नगरपरिषदेचेनांव DistriMunicipalCorporations/ 

ct|MunicipalCouncils 


अपेक्षितकार्यक्षमता Expected Efficiency 

(%) 


(%) 


NA 


1.0 
0.0 


NA 
NA 


0.0 


बीड 


NA 


NA 


71बाड 


0.0 


NA 


57|औरंगाबाद|सिल्लोडनगरपरिषद 58औरंगाबाद|गंगापूरनगरपरिषद 

59औरंगाबादखुलदाबादनगरपरिषद __60|औरंगाबाद|पैठणनगरपरिषद |61|औरंगाबाद|वैजापूरनगरपरिषद 

62|औरंगाबाद|फुलब्रीनगरपंचायत 63|औरंगाबाद|सोयगावनगरपंचायत 64बीड|बीडनगरपरिषद 65|बीडअंबेजोगाईनगरपरिषद 66|बीडमाजलगांवनगरपरिषद 

67बीड|परळीवैजनाथनगरपरिषद |68 

गेवराईनगरपरिषद 69बीड|किल्लेधारूरनगरपरिषद 70|बीडकेजनगरपंचायत 

|पाटोदानगरपंचायत ___72|बीड|वडवणीनगरपंचायत 

73|हिंगोलीबसमतनगरनगरपरिषद 74|हिंगोली|हिंगोलीनगरपरिषद 75|हिंगोलीकळमनुरीनगरपरिषद 76हिंगोलीऔंढानागनाथनगरपंचायत 

हिंगोली|सेनगावनगरपंचायत ___78जालनाजालनानगरपरिषद ___79जालनाअंबडनगरपरिषद ____80जालनाभोकरदननगरपरिषद 

81|जालनापरतूरनगरपरिषद ___82|जालनाबदनापूरनगरपंचायत 
___83लातूर 

उदगीरनगरपरिषद |84लातूरअहमदपूरनगरपरिषद 
85लातर 

औसानगरपरिषद ___86लातूर|निलगानगरपरिषद ___87|लातूरचाकूरनगरपंचायत 

88|लातूर|देवणीनगरपंचायत 
___89लातूर 

|जळकोटनगरपंचायत 90लातूररेणापूरनगरपंचायत 

|शिरुरअनंतपाळनगरपंचायत |92नांदेड|देग्लूरनगरपरिषद 

93नांदेडभोकरनगरपरिषद |94नांदेड|धर्माबादनगरपरिषद |95नांदेडहदगांवनगरपरिषद __96नांदेडकंधारनगरपरिषद ___97नांदेडकिनवटनगरपरिषद 

98नांदेड|कुंडलवाडीनगरपरिषद 

99नांदेडलोहानगरपरिषद _100नांदेडमुदखेडनगरपरिषद |101नांदेडउमरीनगरपरिषद __102नांदेडअर्धापूरनगरपंचायत ___103नांदेड|हिमायतनगरनगरपंचायत ____104|नांदेड|माहरनगरपंचायत 


2 सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमता मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expectedमानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expectedमानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे|Expected (२०१६-१७)उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्ट।Efficiency M.cor/M.C.Targettill(Ipcd)M.cor/M.C.Targettill(%)M.cor/M.C.Targettill 

(%) CurrentMarch,2018CurrentMarch,2018 

CurrentMarch,2018 Efficiency (%) 

Efficiency(Ipcd) 

Efficiency 

(%) 2016-17 

2016-17 

2016-17 51.5 

90.0135.064.1 

80.0100.0NA 

0.0 

20.0 60.872.0135.0 

78.0100.0100.0NA 

5.0 

20.0 68.3 

72.0135.0118.9122.0100.00.1 

5.0 

20.0 60.1 

65.0135.093.7100.0100.0NA 

0.0 

20.0 95.898.5135.0109.8110.0100.0NA 

0.0 

20.0 34.2 

38.0135.032.840.0100.0NA20.0 

20.0 
60.265.0135.055.560.0100.0 

0.0 

20.0 72.7 

78.0135.0 

118.9__121.0 100.00.0 

5.0 

20.0 98.199.0135.095.097.0100.00.2 

20.0 68.5 

70.0135.0101.9105.0100.0 

20.0 24.8 

35.0135.038.445.0100.0 

20.0 84.595.0135.092.0100.0100.0NA 

0.0 

20.0 93.5 

96.0135.082.190.0100.0 

0.0 

20.0 43.160.0135.026.130.0100.0 

20.0 

20.0 76.1 

80.0135.033.0 

40.0100.0|NA 

0.0 

20.0 34.740.0135.020.625.0100.0NA 

0.0 

20.0 46.3 

50.0135.052.2 

55.0100.0NA 

0.0 

20.0 65.3 

70.0135.0104.0110.0100.0NA 

20.0 47.560.0135.062.0 

70.0100.0 

3.0 

20.0 43.1 

50.0135.054.660.0100.0NA15.0 

20.0 46.5 

50.0135.040.045.0100.0NA 

0.0 

20.0 49.2 

65.0135.038.755.0100.0NA 

0.0 

20.0 75.3 

77.0135.0 56.3 

60.0100.0NA 

0.0 

20.0 60.565.0135.066.6 

100.0NA 

0.0 

20.0 69.7 

75.0135.053.660.0100.0NA 

0.0 

20.0 28.5 

50.0135.022.830.0100.0 

0.0 

20.0 51.5 

74.0135.044.860.0100.0NA 

0.0 

20.0 69.9 

80.0135.059.170.0100.0 

0.0 

20.0 53.3 

70.0135.039.040.0100.0 

2.0 

20.0 48.8 

56.0135.067.090.0100.0NA 

0.0 

20.0 52.7 

60.0135.0 13.815.0100.0NA 

0.0 

20.0 70.175.0135.054.160.0100.0NA 

0.0 

20.0 58.6 

65.0135.083.385.0100.0NA 

0.0 

20.0 58.6 

65.0135.044.750.0100.0NA 

20.0 60.4 

65.0135.066.9 

70.0100.0NA 

0.0 

20.0 62.9 

70.0135.0 

91.7135.0100.0NA 

0.0 

20.0 39.3 

45.0135.066.2 

70.0100.0 

0.0 

20.0 36.7 

40.0135.046.550.0100.0NA 

0.0 

20.0 60.865.0135.0 43.2 

45.0100.0NA 

0.0 

20.0 93.4 

95.0135.063.9 

75.0100.0 

0.0 

20.0 39.142.0135.017.3 

20.0100.0NA 

0.0 

20.0 36.5 

40.0135.089.095.0100.0 

0.0 

20.0 35.7 

40.0135.0137.0140.0100.0NA 

0.0 

20.0 25.1 

30.0135.027.532.0100.00.1 

0.5 

20.0 50.665.0135.045.150.0100.0NA 

0.0 

20.0 
_12.5 

20.0135.023.825.0100.0 

0.0 

20.0 31.0 

70.0135.0120.5|135.0 

100.0NA 

0.0 

20.0 35.045.0|135.0|53.1|60.0 

100.0|NA 

0.0 

20.0 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , फेब्रुवारी १६, २०१८ /माघ २७, शके १९३९ 


सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे 

(२०१६-१७)|उद्दिष्ट M.cor/M.C.Targettill 

CurrentMarch,2018 Efficiency 2016-17 15.1 

13.0 28.7 

15.0 32.0 

30.0 32.3 

30.0 32.2 

30.0 22.5 

21.0 48.5 

45.0 20.8 

20.0 20.0 

19.0 10.6 

8.0 34.2 

31.0 10.0 

9.5 15.6 

15.0 54.1 

24.0 54.6 

50.0 25.0 

20.0 16.3 

15.0 15.5 

14.0 38.1 

35.0 43.3 

40.0 50.0 

45.0 37.4 

30.0 41.5 

38.0 17.0 31.0 

29.0 20.0 

19.5 21.8 

20.0 23.4 

21.0 35.7 

30.0 42.6 

35.0 21.7 

20.0 23.5 

22.0 69.4 

68.0 20.8 

20.0 31.6 

30.0 20.2 

17.0 22.5 

20.0 35.0 

32.0 21.3 

18.0 21.4 

20.0 50.0 

40.0 24.6 

22.0 37.1 

35.0 43.2 

40.0 45.0 

40.0 27.8 

25.0 45.3 

30.0 32.2 

30.0| 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


75.0 


15.0 


NA 


NA 
NA 


0.0 


91लातूर 


| 


NA 


| 


| 


| 


NA 


NA 


| 


NA 


| | 


DistriM 


5 सध्याचीसेवा।|मार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमता 


सध्याचीसेवा 


ct 


अपेक्षितकार्यक्षमता 

Expected Efficiency (Hr/day) 


उद्दिष्ट 


Efficiency 


| 


(२०१६-१७) M.cor/M.C. Current 


(%) 


March,2018 


Current Efficiency 2016-17 

0.5 
0.4 


57|औरंगाबाद|सिल्लोडनगरपरिषद 


1.0 0.9 0.5 1.0 0.5 


99.4 94.6 100.0 86.3 


0.2 


73.2 


3.0 


1.0 0.5 0.3 3.0 1.0 0.2 0.4 1.0 0.5 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


1.5 0.3 0.4 1.5 0.8 1.0 0.4 0.4 


| 


0.3 0.4 0.5 0.4 0.5 


0.5 1.0 1.0 0.3 1.0 0.5 


0.5 


59|औरंगाबाद|खुलदाबादनगरपरिषद 60औरंगाबाद|पैठणनगरपरिषद 61औरंगाबादवैजापूरनगरपरिषद 62औरंगाबाद|फुलंब्रीनगरपंचायत 63|औरंगाबाद|सोयगावनगरपंचायत 64बीडबीडनगरपरिषद 65|बीडअंबेजोगाईनगरपरिषद 66|बीडमाजलगांवनगरपरिषद 67बीड 

|गेवराईनगरपरिषद 69|बीड 70|बीडकेजनगरपंचायत 71|बीडपाटोदानगरपंचायत 72|बीडवडवणीनगरपंचायत 73|हिंगोलीबसमतनगरनगरपरिषद 74|हिंगोलीहिंगोलीनगरपरिषद 75|हिंगोलीकळमनुरीनगरपरिषद 76|हिंगोलीऔंढानागनाथनगरपंचायत 77|हिंगोलीसेनगावनगरपंचायत 
78|जालना 

जालनानगरपरिषद 79|जालना 

|अंबडनगरपरिषद 80|जालना|भोकरदननगरपरिषद 81|जालनापरतुरनगरपरिषद 82|जालना|बदनापूरनगरपंचायत 83लातुर 

उदगीरनगरपरिषद 
84लातुर 

अहमदपूरनगरपरिषद 85लातूर 

औसानगरपरिषद 86लातूर|निंलगानगरपरिषद 87लातूरचाकूरनगरपंचायत 
88लातूर 89लातूरजळकोटनगरपंचायत 90लातूर|रेणापूरनगरपंचायत 91लातूर 92नांदेड 93नांदेडभोकरनगरपरिषद 94नांदेडधर्माबादनगरपरिषद 95नांदेडहदगांवनगरपरिषद 96नांदेड 97नांदेड 98नांदेडकुंडलवाडीनगरपरिषद 99नांदेड 100नांदेडमुदखेडनगरपरिषद 101नांदेड 102नांदेडअर्धापूरनगरपंचायत 103नांदेड|हिमायतनगरनगरपंचायत 


24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 
24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 
24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 
24.0 24.0 24.0 


40.0 70.0 100.0 97.1 63.8 87.3 100.0 87.2 100.0 81.3 83.3 100.0 94.4 88.4 80.0 ND 82.9 94.9 93.8 87.5 91.5 88.8 98.7 98.2 82.5 91.7 83.3 100.0 


0.8 


7 मार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवा|मार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवा।|मार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत 

|Expected मानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे |Expectedमानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे|Expected मानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे उद्दिष्ट Efficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्ट Targettill 

TargettillM.cor/M.C.Targettill 

M.cor/M.C.Targettill March,2018CurrentMarch,2018 

March,2018 

CurrentEfficiency|March,2018 Efficiency 

2016-17 2016-17 

(%) 100.080.0100.0100.0100.087.890.090.042.5 

65.0 100.080.095.2100.0100.035.660.0 

38.2 

50.0 100.080.075.0 

85.0100.042.145.090.0 

78.7 80.090.1 

95.0100.049.0 

65.090.032.2 

50.0 100.080.0100.0100.0100.091.093.090.041.8 

45.0 70.080.087.3 

95.0100.0 

80.090.032.6 

40.0 75.080.060.0 

65.0100.084.6 

90.0 

4.6 

10.0 100.080.0 

100.0100.080.385.090.052.5 

60.0 78.9 

80.090.046.5 

64.0 65.0 

60.265.0 

5.910.090.03.3 

5.0 95.080.074.0 

85.0100.035.745.0 

32.7 

40.0 100.080.060.0 

75.0100.0130.4134.090.0 

79.0 95.0 

71.4 

75.0100.022.9 

35.090.038.0 

45.0 100.0100.0100.026.935.090.017.6 

20.0 90.080.057.8 

65.0100.040.6 

45.090.023.1 

25.0 85.080.091.4 

95.0100.087.4 

90.090.0 

25.0 100.0 

100.0100.0100.0 

35.090.0 

51.7 92.694.0 

70.0 

61.6|70.0 80.075.082.0 

63.4 

75.090.0 

51.1 85.080.096.7100.0100.024.6 

40.090.087.0 

90.0 80.080.031.4 

40.0100.060.9 

70.090.016.7 

30.0 90.080.062.5 

80.0100.033.2 

40.090.032.4 

45.0 100.080.095.6100.0100.041.2 

50.090.040.0 

50.0 100.080.0100.0 

100.0100.042.350.090.060.4 

70.0 100.080.051.0 

95.0100.084.4 

95.090.073.3 

98.0 80.045.0 

50.0100.027.6 

33.090.06.2 

15.0 90.080.095.198.0 

47.060.0 

30.2 

40.0 100.080.078.6 

90.0100.048.955.090.091.5 

95.0 99.080.093.4 

98.0100.047.475.090.012.2 

60.0 80.089.0 

90.0100.044.170.090.073.4 

85.0 94.080.058.3 

60.0100.047.150.090.043.4 

60.0 80.028.9 

50.0100.0 

80.090.010.1 

20.0 100.080.071.4 

80.0100.051.460.090.019.8 

30.0 40.080.0100.0100.0100.0112.3113.090.04.1 

10.0 80.080.083.3 

90.0100.082.587.090.014.4 

20.0 100.080.097.5100.0 

65.087.090.093.7 

98.0 80.080.0 

85.0100.047.055.090.058.2 

60.0 95.080.096.2100.0100.033.135.090.081.5 

85.0 85.080.067.6 

70.0100.051.1 

55.090.0 

42.0 100.080.0100.0100.0100.036.055.090.0 

100.0 |80.0 

80.0 

31.3 

40.090.0 

52.0 85.080.088.7 

90.0100.048.552.090.020.8 

25.0 100.080.0100.0100.0100.025.6 

30.090.039.5 

50.0 80.080.095.1 

97.0100.041.950.090.070.5 

75.0 100.080.050.0 

75.0100.037.345.090.090.2 

95.0 98.080.090.9 

95.0100.015.6 

20.090.010.4 

20.0 90.080.093.6100.0100.022.2 

30.090.011.7 

30.0 87.080.084.2 

97.0100.019.0 

24.090.01.0 

1.7 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


0.2 0.3 0.3 0.5 0.2 0.3 0.2 0.8 0.3 0.1 0.3 0.5 0.5 0.1 0.5 1.0 


0.5 0.3 1.0 0.8 0.5 0.4 


0.6 2.0 0.1 1.0 1.0 


ND 


1.0 


1.0 


0.5 


0.5 


0.5 1.0 


| 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


ND 95.7 91.8 92.6 80.4 97.8 91.7 82.4 93.6 68.8 100.0 96.9 79.5 


0.8 1.2 1.0 1.0 1.0 0.6 1.0 1.2 


1.0 


1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.3 


0.6 


80.7 


६ 
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महाराष्ट्रातीलसर्वस्थानिकस्वराज्यसंस्थांचेसेवास्तरनिर्देशांक(अर्थिकवर्ष२०१६-१७)आणिउद्दीष्टे(आर्थिकवर्ष२०१७-१८) ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra 

1.पाणीपुरवठा(WaterSupply) नळाद्वारेपाणीपुरवठाहोणारीकुटुंबसंख्या-दरडोईहोणारापाणीपुरवठा(लिटर)पाण्याचेमिटरबसविलेल्यानळजोडणीचे|महसूलनमिळणाऱ्यापाण्याचेप्रमाण (Coverageofwatersupply(Percapitasupplyofwater)TATT(Extentofmeteriningof(Extentofnon-revenuewater connections) 

waterconnections) 

(NRW)) 


अ.क्र 


जिल्हा|महानगरपालिका/नगरपरिषदेचेनांव istriMunicipalCorporations/ 

MunicipalCouncils 


ct 


अपेक्षितकार्यक्षमता 

Expected Efficiency 

(%) 


(%) 


80.0 


135.0 


20.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


NA 


N| 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


__105|उस्मानाबादभूमनगरपरिषद। ___106|उस्मानाबाद|कळंबनगरपरिषद __107|उस्मानाबादमुरुमनगरपरिषद _108|उस्मानाबादनळदुर्गनगरपरिषद 

109|उस्मानाबादपरांदानगरपरिषद |110|उस्मानाबादतुळजापूरनगरपरिषद ___111|उस्मानाबाद|उमरगानगरपरिषद 

112|उस्मानाबाद|वाशीनगरपंचायत ___113|परभणीगंगाखेडनगरपरिषद 

114परभणीजिंतूरनगरपरिषद 

115|परभणीमानवतनगरपरिषद |116परभणीपाथरीनगरपरिषद 

117|परभणीपूर्णानगरपरिषद 118|परभणीसेलुनगरपरिषद 119|परभणीसोनपेठनगरपरिषद 120|परभणीपालमनगरपंचायत ___121रायगडखोपोलीनगरपरिषद 

122|रायगडअलिबागनगरपरिषद __123रायगडकर्जतनगरपरिषद। 124|रायगडमहाडनगरपरिषद 125रायगडमाथेरानगिरीस्थाननगरपरिषद 126|रायगडमुरुड-जंजीरानगरपरिषद ___127|रायगड 

|पेणनगरपरिषद 128|रायगड|रोहानगरपरिषद __129रायगड|श्रीवर्धननगरपरिषद ___130रायगड|उरणनगरपरिषद 131|रायगड|खालापूरनगरपंचायत 132|रायगडमाणगांवनगरपंचायत 133|रायगडम्हसळानगरपंचायत 

134रायगडपोलादपूरनगरपंचायत ___135|रायगडतळानगरपंचायत 

136|रत्नागिरीचिपळणनगरपरिषद 

137|रत्नागिरीरत्नागिरीनगरपरिषद ___138|रत्नागिरी|खेडनगरपरिषद 

139|रत्नागिरी|राजापूरनगरपरिषद 140रत्नागिरी|दापोलीनगरपंचायत 

141|रत्नागिरी|देवरुखनगरपंचायत |142रत्नागिरी|गुहागरनगरपंचायत ___143|रत्नागिरी|लांजानगरपंचायत ___144|सिंधुदुर्गमालवणनगरपरिषद ___145|सिंधुदुर्गसावंतवाडीनगरपरिषद __146|सिंधुदुर्ग|वेंगुर्लेनगरपरिषद 
|147|सिंधुदुर्गदेवगडजामसंडेनगरपंचायत 
|148|सिंधुदुर्गकणकवलीनगरपंचायत 

149|सिंधुदुर्गकसई-दोडामार्गनगरपंचायत __150|सिंधुदुर्गकुडाळनगरपंचायत 

151|सिंधदर्गवाभवे-वैभववाडीनगरपंचायत 


NA 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, फेब्रुवारी १६, २०१८ / माघ २७, शके १९३९ 


2 3 

4 सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता |सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत |मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expected |मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expectedमानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे|Expected|मानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे (२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency|(२०१६-१७)उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७)उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्ट M.cor/M.C.Targettill(Ipcd)M.cor/M.C.Targettill(%) 

M.cor/M.C.Targettill 

(%)M.cor/M.C.Targettill CurrentMarch,2018CurrentMarch,2018CurrentMarch,2018 

CurrentMarch,2018 Efficiency 

Efficiency(Ipcd) 

Efficiency (%) 

Efficiency 

(%) 2016-17 

2016-172016-17 

2016-17 74.9100.0135.0 

57.8135.0100.0 

0.10.220.022.2 

20.0 66.9 

65.0 

72.0100.0 

0.110.0 

|7.5 

6.2 96.8 

98.0135.060.562.0100.0NA 

0.020.015.3 

13.0 53.3 

56.0135.049.5 

55.0100.0NA 

0.020.021.9 

20.0 46.555.0135.060.0 

75.0100.0 

0.020.029.6 

27.0 75.885.0135.0121.2122.0100.0NA 

0.020.011.4 

10.0 50.0 

55.0135.068.8 

75.0100.0NA0.020.027.3 

25.0 58.5 

90.0135.0112.8125.0100.0NA20.020.039.4 

35.0 52.4 

65.0135.062.2 

70.0100.0NA 

0.020.023.5 

22.0 61.1 

70.0135.067.7 

80.0100.0NA 

0.020.043.2 

40.0 76.0 

80.0135.0 58.862.0100.0NA 

0.020.027.5 

25.0 55.6 

65.0135.062.9 

80.0100.0NA 

0.020.036.9 

35.0 23.2 

27.5135.0 57.1 

60.0100.0NA 

0.020.064.5 

60.0 46.2 

70.0135.067.8 

75.0100.0NA 

0.020.019.6 

15.0 38.942.0135.086.290.0100.0 NA 

0.020.023.1 

20.0 14.8 

16.0135.017.718.0100.0NA 

0.020.058.6 

55.0 40.275.0135.073.9 

90.0100.0 

20.020.027.1 

17.0 98.6 

99.0135.0175.5180.0100.026.535.020.028.5 

25.0 72.6 

80.0135.0149.5150.0100.0 

6.750.020.015.0 

14.5 73.5 

85.0135.0184.4185.0100.0NA0.020.019.4 

15.0 99.8100.0135.0182.1185.0100.093.595.020.014.9 

13.0 88.495.0135.0 85.5 

90.0100.0NA10.020.043.0 

40.0 92.1 

95.0135.0106.2120.0100.018.919.020.019.3 

18.0 97.3100.0135.0130.5135.0100.00.11.020.019.6 

10.0 50.6 

70.0135.0 81.8 

85.0100.0NA0.020.055.2 

50.0 68.269.0135.0 84.2 

90.0100.038.555.020.016.3 

14.0 20.2 

25.0135.014.218.0100.0NA 

0.020.030.8 

27.0 82.784.0135.087.2 

90.0100.0NA 

0.020.016.0 

15.0 100.0100.0135.087.5 

90.0100.0NA 

0.020.019.1 

19.0 69.875.0135.036.9 

40.0100.0NA 

0.020.021.1 

20.0 96.898.0135.0131.9135.0100.0 

0.020.022.0 

20.0 69.5 

75.0135.0139.8140.0100.0 

4.530.020.031.0 

27.0 89.8 

95.0135.0143.0160.0100.059.360.020.020.4 

18.0 87.8____95.0 

135.0 85.490.0100.0 

NA0.020.030.6 

29.0 93.398.0135.0130.8135.0100.0NA 

0.020.010.5 

9.5 54.260.0135.060.775.0100.084.5100.020.08.5 

8.0 56.765.0135.0109.1112.0100.0 

20.024.4 

23.0 100.0100.0135.087.4 

90.0100.0NA0.020.022.6 

21.0 75.1 

85.0135.081.8 

90.0100.0NA 

0.020.034.7 

32.0 33.7 

35.0135.072.9 

75.0100.099.8100.020.023.8 

20.0 91.394.0135.082.2 

90.0100.0100.0100.020.019.1 

18.5 34.7 

36.0 135.034.8 

40.0100.098.5100.020.023.0 

21.0 63.0 

70.0 135.068.3 

70.0100.0 

80.1100.020.013.7 

13.0 30.036.0135.0137.9140.0100.0NA 

0.020.040.9 

27.0 45.255.0135.019.650.0100.0NA 

5.020.024.2 

22.0 31.235.0135.064.8 

70.0100.035.150.020.024.6 

20.0 77.482.0135.061.0 

62.0100.0 

0.020.030.0 

29.9 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


NA 


. 


NA 


0.0 


___ 


NA 
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महाराष्ट्रातीलसर्वस्थानिकस्वराज्यसंस्थांचेसेवास्तरनिर्देशांक(अर्थिकवर्ष२०१६-१७)आणिउद्दीष्टे(आर्थिकवर्ष२०१७-१८) ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra 

1.पाणीपुरवठा(WaterSupply) पाणीपुरवठासेवेवरीलखर्चाच्यारक्कमेचीपाणीपुरवठ्याशीसंबंधितआकारांचीवसुली 

(Efficiencyincollectionofwater customercomplaints) 


पाणीपुरवठाकरण्यामधीलसातत्य 


अ.क्र 


जिल्हा|महानगरपालिका/नगरपरिषदेचेनांव DistriMunicipalCorporations/ 


उद्दिष्ट 


सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत मानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे 

(२०१६-१७) 

M.cor/M.C.Targettill CurrentEfficiency|March,2018 

2016-17 


1.0 


80.0 


_ 


80.0 


80.0 


79.6 ____68.3 

34.1 79.2 48.3 38.4 42.2 40.5 58.8 25.1 92.2 


35.0 85.0 55.0 40.0 55.0 80.0 


92.0 


0.2 


0.8 


__105|उस्मानाबादभूमनगरपरिषद 

106|उस्मानाबाद|कळंबनगरपरिषद 

107|उस्मानाबादमुरुमनगरपरिषद |108|उस्मानाबादनळदुर्गनगरपरिषद 

109|उस्मानाबादपरांदानगरपरिषद 110|उस्मानाबादतुळजापूरनगरपरिषद 111|उस्मानाबादउमरगानगरपरिषद 112|उस्मानाबादवाशीनगरपंचायत 113|परभणीगंगाखेडनगरपरिषद 114|परभणीजिंतुरनगरपरिषद 115|परभणीमानवतनगरपरिषद 

116|परभणीपाथरीनगरपरिषद ___117|परभणीपूर्णानगरपरिषद 

118|परभणी|सेलुनगरपरिषद 119|परभणीसोनपेठनगरपरिषद 120|परभणी |पालमनगरपचायत 121|रायगड 122|रायगडअलिबागनगरपरिषद 123|रायगडकर्जतनगरपरिषद 124रायगडमहाडनगरपरिषद 125रायगडमाथेरानगिरीस्थाननगरपरिषद 126|रायगडमुरुड-जंजीरानगरपरिषद 127|रायगडपेणनगरपरिषद 128|रायगड|रोहानगरपरिषद 129रायगड 

उरणनगरपरिषद 131|रायगडखालापुरनगरपचायत 132|रायगडमाणगावनगरपंचायत 133|रायगडम्हसळानगरपंचायत 134|रायगडपोलादपूरनगरपंचायत 135|रायगडतळानगरपंचायत 136|रत्नागिरीचिपळणनगरपरिषद 

137|रत्नागिरीरत्नागिरीनगरपरिषद |138रत्नागिरी|खेडनगरपरिषद 

139रत्नागिरीराजापूरनगरपरिषद 140|रत्नागिरी|दापोलीनगरपंचायत 

141|रत्नागिरी|देवरुखनगरपंचायत ___142रत्नागिरी|गुहागरनगरपंचायत 143|रत्नागिरी|लांजानगरपंचायत 

मालवणनगरपरिषद __145|सिंधुदुर्गसावंतवाडीनगरपरिषद 


20 2.0 


अपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमता 

माच२०१८पयत|अपक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवा।मार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता |मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expected|मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expected|मानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचेExpected|मानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे|Expected (२०१६-१७)उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency 

उद्दिष्टEfficiency (२०१६-१७) 

उद्दिष्ट 

Efficiency (Hr/day)M.cor/M.C.Targettill(%)M.cor/M.C.Targettill 

Targettill 

M.cor/M.C.Targettill CurrentMarch,2018 CurrentCurrentMarch,2018 

CurrentMarch,2018 (Hr/day) 

Efficiency 

Efficiency 2016-172016-17 

2016-17 24.00.5 

100.094.8100.080.069.1100.0100.0 

80.0 24.00.2 

0.2100.0100.0 

95.2100.0100.028.040.0 

90.0 24.00.5 

0.5100.098.280.0 

92.0100.069.1 

70.0 

90.0 24.00.8 

0.9100.0100.0100.080.098.9100.0100.042.7 

50.0 

90.0 24.00.5 

1.0100.090.295.080.083.3 

90.0100.0 

82.0 24.00.5 

0.5100.080.198.080.081.4 

82.0100.0 

91.4 24.00.5 

0.8100.088.092.080.050.0 

70.0 100.056.3 

70.0 24.0 

4.0100.0ND90.080.083.3 

90.0100.044.5 

55.0 

90.0 24.01.0 

1.0100.097.7100.080.075.9 

80.0100.028.950.0 

90.0 24.00.7 

1.0100.092.095.080.0100.0100.0100.057.970.0 

90.0 24.00.4 

0.5100.095.897.0 80.069.1 

75.0100.054.8 

60.0 

90.0 24.00.7 

0.7100.0100.0100.080.0100.0100.0 

87.8 

90.0 

90.0 24.00.3 

0.8100.094.697.080.082.4 

96.8100.032.650.0 

90.0 24.00.8 

100.0 

91.3100.080.098.3 

100.016.0 

60.0 

90.0 24.0 

1.0100.099.5100.080.091.9 

95.0100.080.585.0 

90.0 24.00.60.7 

63.670.080.075.0 

80.0100.041.245.0 

90.0 24.05.0 

5.0100.0100.0100.080.096.2100.0100.026.6 

60.0 2.0 

2.0100.061.580.0 

90.0100.037.0 

45.0 24.01.0 

1.0100.0100.0100.0 

100.0100.0100.0119.2120.0 

90.0 24.0 

2.0100.099.7100.080.075.0 

90.0100.070.8 

75.0 24.0 

2.0100.099.3 

80.096.0 

98.0100.079.9 

85.0 24.02.0 

3.0100.083.6100.080.098.1100.0100.0 54.0 

60.0 

90.0 24.01.0 

1.0100.0 

98.7100.080.098.1100.0100.074.9 

82.0 

90.0 24.02.0 

2.0100.099.1100.080.0100.0100.0100.074.495.0 

90.0 24.03.3 

4.0100.083.3100.080.094.0100.0 

82.6 

85.0 

90.0 24.00.90.9 

100.0100.080.057.0 

80.0100.039.648.0 

90.0 24.02.0 

2.0100.083.390.080.0100.0 

100.0100.0 

93.0 24.0 

100.066.768.080.066.7 

68.0100.075.2 

77.0 

90.0 24.0 

6.0100.0ND10.080.0100.0100.0100.0132.5133.0 

90.0 24.01.0 

1.0100.0ND50.080.060.465.0 

39.945.0 

90.0 24.00.5 

1.0100.0ND10.080.0100.0100.0100.084.4 

90.0 24.02.0 

100.0100.0100.080.081.9 

90.0100.061.975.0 

90.0 24.01.0 

1.5100.0 

28.9100.080.097.5100.0100.044.4 

65.0 24.02.0 

2.0100.0|92.3 

80.0100.0 

156.6160.0 

90.0 24.0 

1.5100.0100.0 

80.097.5100.0100.042.255.0 

90.0 24.01.0 

1.0100.0100.0 

80.0100.0100.0100.0 

40.0 24.00.4 

0.5100.0100.0100.080.096.3100.0100.040.1 

45.0 

90.0 24.01.0 

100.096.498.080.080.0 

90.0100.037.7 

45.0 

90.0 24.00.9 

1.5100.0100.0100.080.0100.0100.0100.078.0 

85.0 

90.0 24.01.3 

1.3100.0100.0100.080.0100.0100.0100.073.4 

80.0 24.06.0 

6.0100.0100.0100.080.0100.0100.0100.092.8100.0 

90.0 24.0 

4.0100.00100.0100.080.098.6100.0100.071.475.0 

90.0 24.00.8 

0.9100.0100.0100.080.0100.0100.0100.0114.2115.0 

90.0 24.00.5 

100.091.9100.080.087.6 

90.0100.032.850.0 

90.0 ।24.0। 3.0 

100.066.770.080.0100.0100.0100.062.0100.0 

90.0 |24.0|1.7 

1.8100.0100.0100.080.076.7 

77.0100.077.185.0 

90.0 24.0 

0.5100.0 

100.0___100.0 

80.090.9|100.0 

100.0187.90.0 

90.0 


60.0 35.0 95.0 90.0 38.0 70.0 85.0 65.0 90.0 80.0 35.0 70.0 85.0 80.0 85.0 95.0 85.0 52.0 70.0 
78.0 45.0 70.0 50.0 70.0 98.0 


2.0 


24.0 
50.4 
83.4 60.0 83.5 72.2 29.2 52.4 80.1 77.4 82.7 80.6 80.3 42.1 64.6 
76.4 40.1 57.1 47.3 56.5 82.1 85.6 92.3 74.3 97.2 97.5 86.1 98.1 86.1 94.3 84.1 71.9 97.3 85.4 68. 


2.0 


2.0 


1.0 


100.0 85.0 100.0 99.0 90.0 


1.0 


92.3 


4.0 


देवगडजामसंडेनगरपंचायत कणकवलीनगरपंचायत कसई-दोडामार्गनगरपंचायत कुडाळनगरपंचायत |वाभवे-वैभववाडीनगरपंचायत 


148|सिंधुदुर्ग 149|सिंधुदुर्ग 150|सिंधुदुर्ग 151|सिंधुदुर्ग 


5.0 


90.0 80.0 100.0 90.0 0.0 


0.5 


1 


9 


| 
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महाराष्ट्रातीलसर्वस्थानिकस्वराज्यसंस्थांचेसेवास्तरनिर्देशांक(अर्थिकवर्ष२०१६-१७)आणिउद्दीष्टे(आर्थिकवर्ष२०१७-१८) ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra 

1.पाणीपुरवठा(WaterSupply) नळाद्वारेपाणीपुरवठाहोणारीकुटुंबसंख्या|दरडोईहोणारापाणीपुरवठा(लिटर)पाण्याचेमिटरबसविलेल्यानळजोडणीचेमहसूलनमिळणाऱ्यापाण्याचेप्रमाण (Coverageofwatersupply(Percapitasupplyofwater)प्रमाण(Extentofmeteriningof(Extentofnon-revenuewater connections) 

waterconnections) 

(NRW)) 


2 


3 


जिल्हा|महानगरपालिका/नगरपरिषदेचेनांव DistriMunicipalCorporations/ 

MunicipalCouncils 


अपेक्षितकार्यक्षमता 

Expected Efficiency 

(%) 


(%) 


(%) 


(%) 


NA 


0.0 88.0 


108.3 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


NA 


NA 


NA 


0.0 


100.0 


21.0 


___15.1 


12.0 


NA 


152ठाणेभिवंडीनिजामपूरमहानगरपालिका 153ठाणे|मिराभाईंदरमहानगरपालिका 154ठाणेउल्हासनगरमहानगरपालिका 155ठाणेअंबरनाथनगरपरिषद 156ठाणेडहाणूनगरपरिषद 157ठाणे|कुळगाव-बदलापूरनगरपरिषद 158ठाणेपालघरनगरपरिषद 159ठाणेजव्हारनगरपरिषद 160ठाणे माखाडानगरपचायत 161ठाणेमुरबाडनगरपंचायत 162ठाणेशहापूरनगरपंचायत 163ठाणेतलासरीनगरपंचायत 164ठाणेविक्रमगडनगरपंचायत 165भंडाराभंडारानगरपरिषद 166भंडारा|तुमसरनगरपरिषद 167भंडारा|पवनीनगरपरिषद 168भंडारासाकोलीनगरपरिषद 169भंडारालाखणीनगरपंचायत 170भंडारामोहाडीनगरपंचायत 171|चंद्रपूरचंद्रपूरमहानगरपालिका 172चंद्रपूरबल्लारपूरनगरपरिषद 173|चंद्रपूरभद्रावतीनगरपरिषद 174|चंद्रपूरवरोरानगरपरिषद _175चंद्रपूरब्रम्हपुरीनगरपरिषद 176चंद्रपूरचिमूरनगरपरिषद 177|चंद्रपूर|गडचंदूरनगरपरिषद 178चंद्रपूरमूलनगरपरिषद 179|चंद्रपूर|राजुरानगरपरिषद 180चंद्रपुर|गोंडपिंपरीनगरपंचायत 181|चंद्रपूरजिवतीनगरपंचायत 182|चंद्रपूरकोरपनानगरपंचायत 183चंद्रपूर|नागभीडनगरपंचायत ___184|चंद्रपूरपोंभुर्णानगरपंचायत _185चंद्रपूरसावलीनगरपंचायत 186|चंद्रपूर|सिंदेवाहीनगरपंचायत 187गडचिरोली|गडचिरोलीनगरपरिषद 188गडचिरोली|देसाईगंजनगरपरिषद 189|गडचिरोली|आरमोरीनगरपंचायत 190|गडचिरोली|अहेरीनगरपंचायत 191|गडचिरोली|एटापल्लीनगरपंचायत 192|गडचिरोली|भामरागडनगरपंचायत 193|गडचिरोली|चामोशीनगरपंचायत 194|गडचिरोली|धानोरानगरपंचायत 195|गडचिरोली|कोरचीनगरपंचायत 196|गडचिरोली|कुरखेडानगरपंचायत 

197|गडचिरोली|मुलचेरानगरपंचायत |198गडचिरोली|सिरोंचानगरपंचायत 


सध्याचीसेवा मानकानुसारक्षमता 

(२०१६-१७) M.cor/M.C. 

Current 
Efficiency 2016-17 

43.4 81.9 94.1 95.9 
92.1 88.8 32.6 90.7 18.4 99.0 86.5 

0.0 64.9 61.3 34.2 66.0 14.3 

0.0 63.5 38.0 68.0 36.7 46.5 44.7 46.1 23.6 29.9 42.6 39.1 19.0 0.0 29.8 47.3 33.7 36.5 60.9 57.6 47.7 46.5 6.4 0.0 32.0 16.7 19.7 24.6 0.0 41.1 


NA NA 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , फेब्रुवारी १६, २०१८ / माघ २७, शके १९३९ 


मार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत प्रगतीकरणेसाठीचे Expectedमानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expected मानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे|Expectedमानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे उद्दिष्टEfficiency|(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency|(२०१६-१७)उद्दिष्ट 

Efficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्ट Targettill(Ipcd)M.cor/M.C.Targettill 

M.cor/M.C.Targettill 

(%)M.cor/M.C.Targettill March,2018CurrentMarch,2018CurrentMarch,2018 

CurrentMarch,2018 (%) 

Efficiency(Ipcd)Efficiency 

Efficiency 2016-172016-17 

2016-17 48.0135.0101.1105.0100.0 

20.022.0 

20.0 94.5135.093.2100.0100.086.0 

20.016.0 

15.0 96.0135.0142.2150.0100.00.85.020.0 26.1 

20.0 97.0135.0133.6135.0100.082.385.020.032.9 

30.0 100.0135.0119.2130.0100.091.598.020.016.0 

15.0 97.5135.0 

130.0100.094.497.020.029.3 

24.0 35.0135.056.758.0100.078.679.020.012.1 

12.0 92.0135.0104.6110.0100.0NA 

0.020.05.0 

4.0 40.0135.015.220.0100.0NA 

0.020.022.2 

20.0 100.0135.058.665.0100.0 

0.020.020.2 

19.0 90.0135.027.840.0100.0 

0.020.0 22.0 

20.0 25.0135.0 

0.055.0100.0NA 

0.020.0 

20.0 70.0135.0135.0135.0100.0NA 

20.040.0 

20.0 65.0135.082.887.0100.090.195.020.0 

22.8 68.0|135.0 

52.5 60.0100.0 

NA100.0 

20.0 68.0135.092.095.0100.0NA 

0.020.020.8 

20.0 20.0135.042.245.0100.0 

0.020.019.2 

18.0 0.0135.034.4 

50.0100.0NA 

0.020.022.2 

15.0 65.0135.043.945.0100.0 

0.020.018.6 

18.0 39.0135.0114.2120.0100.0 

0.020.023.0 

20.0 80.0135.058.665.0100.080.290.020.043.6 

38.0 50.0135.072.690.0100.0 

0.060.020.025.4 

20.0 70.0135.062.970.0100.0 

0.020.019.5 

15.0 50.0135.0 

60.0100.0 

20.045.5 

40.0 60.0135.035.150.0100.0NA30.020.020.0 

15.0 28.5135.0138.9140.0100.0NA 

0.020.036.0 

32.0 40.0135.043.250.0 100.0NA 

0.020.021.4 

20.0 80.0135.0 

92.2102.0100.083.991.020.010.0 

10.0 60.0135.032.150.0100.0NA 

0.020.020.9 

15.0 27.0135.032.640.0100.0NA 

0.020.035.9 

33.0 0.0135.0|32.4 

45.0100.0NA 

0.020.016.7 

15.0 32.0135.0145.8148.0100.0NA 

0.020.027.3 

26.0 60.0135.023.5 

25.0100.0NA10.020.040.0 

38.0 35.0135.057.558.0100.0NA 

0.020.071.5 

60.0 40.0135.0124.7135.0100.0NA 

0.020.028.0 

20.0 63.0135.0114.2120.0100.00.10.220.024.8 

20.0 70.0135.0 

87.592.0100.0 

0.00.120.027.3 

20.0 55.0135.019.123.0100.0 

0.020.042.5 

38.0 52.2135.086.187.0100.0NA 

0.020.0 61.7 

60.0 20.0135.021.050.0100.0NA 

0.020.060.0 

25.0 0.0135.036.840.0100.0 

0.020.010.0 

9.5 35.0135.035.540.0100.0NA 

0.020.021.3 

20.0 20.0135.017.1 

20.0100.0NA 

0.020.022.2 

20.0 22.0135.0130.2137.0100.0NA 

0.020.011.1 

11.0 27.0135.031.135.0100.0NA 

0.020.030.7 

29.9 0.0135.034.644.0100.0NA0.020.011.0 

10.0 60.0135.0|66.7 

70.0100.0 

NA0.020.0|28.6 

20.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


55.9 


NA NA 


0.0 


NA 


NA 
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महाराष्ट्रातीलसर्वस्थानिकस्वराज्यसंस्थांचेसेवास्तरनिर्देशांक(अर्थिकवर्ष२०१६-१७)आणिउद्दीष्टे(आर्थिकवर्ष२०१७-१८) ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra 


पाणीपुरवठाकरण्यामधीलसातत्य (Continutyofwatersupply) 


ग्राहकांच्यातक्रारीनिवारणाचेप्रमाण 


(Qualityofwatersupplied) 


पाणीपुरवठासेवेवरीलखर्चाच्यारक्कमेचीपाणीपुरवठ्याशीसंबंधितआकारांचीवसुली 

(Efficiencyincollectionofwater (Costrecoveryinwatersupply 


7 


9 


DistriMunicipalCorporations/ 


सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत मानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे (२०१६-१७) 

उद्दिष्ट M.cor/M.C. Targettill CurrentEfficiency|March,2018 

2016-17 


0.9 


40.0 


152|ठाणे 153|ठाणे 154ठाणे 155ठाणे 156|ठाणे 157|ठाणे 158ठाणे 159|ठाणे 


|भिवंडीनिजामपूरमहानगरपालिका |मिराभाईंदरमहानगरपालिका उल्हासनगरमहानगरपालिका अंबरनाथनगरपरिषद डहाणूनगरपरिषद 


80.0 85.0 90.0 90.0 77.0 


8.4 98.7 72.7 77.9 82.4 79.3 75.1 78.4 40.0 57.1 61.0 

NA 33.7 82.7 


पालघरनगरपरिषद जव्हारनगरपरिषद मोखाडानगरपंचायत मुरबाडनगरपंचायत |शहापूरनगरपंचायत तलासरीनगरपंचायत |विक्रमगडनगरपंचायत 


2.0 


45.0 65.0 70.0 80.0 60.0 


NA 


I 


_1.0 


162ठाणे 163|ठाणे 164ठाणे 165|भंडारा 166भंडारा 167|भंडारा 168|भंडारा 169|भंडारा 170|भंडारा 171|चंद्रपूर 172|चंद्रपूर 173|चंद्रपूर 


तुमसरनगरपरिषद पवनीनगरपरिषद साकोलीनगरपरिषद लाखणीनगरपंचायत मोहाडीनगरपंचायत |चंद्रपूरमहानगरपालिका बल्लारपूरनगरपरिषद 


1.0 


ND 


अपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमता 

Expected मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Efficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency (Hr/day)M.cor/M.C.|Targettill 

CurrentMarch,2018 
Efficiency(Hr/day) 

2016-17 24.0 

1.0 

100.0 24.02.4 

2.4 

100.0 24.03.0 

3.0 

100.0 24.03.5 

4.0 

100.0 24.01.3 

2.0 

100.0 24.04.0 

4.0 

100.0 24.02.0 

2.0 

100.0 24.0 

2.0 

100.0 24.00.5 

0.5 

100.0 
24.00.8 

1.0 

100.0 24.01.5 

1.5 

100.0 24.00.0 

2.0 

100.0 24.01.0 

1.0 

100.0 24.02.0 

2.0 

100.0 |24.01.0 

100.0 24.01.0 

1.0 

100.0 24.00.8 

0.9 

100.0 24.0NA 

0.0 

100.0 24.0 

100.0 24.02.0 

100.0 24.01.9 

2.0 

100.0 24.01.0 

2.0 

100.0 24.01.0 

1.0 

100.0 24.0|1.3 

1.3 

100.0 24.00.4 

1.0 

100.0 24.02.0 

100.0 24.01.0 

100.0 24.02.0 

2.0 

100.0 24.01.0 

1.0 

100.0 24.00.3 

0.5 

100.0 ____24.0 

NA 

0.0 

100.0 24.02.0 

2.0 

100.0 24.01.0 

1.0 

100.0 24.01.0 

100.0 24.01.0 

1.0 

100.0 24.01.0 

1.0 

100.0 24.02.0 

2.0 

100.0 24.01.0 

1.5 24.01.0 

2.5 

100.0 24.0 

1.0 

100.0 24.0NA 

0.0 

100.0 
24.00.9 

100.0 24.01.3 

1.3 

100.0 24.01.0 

1.0 

100.0 24.01.0 

1.0 

100.0 24.0NA 

0.0 

100.0 |24.02.0 

2.0 

100.0 


1.0 2.0 


सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमता मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expected (२०१६-१७) 

उद्दिष्ट 

Efficiency M.cor/M.C.Targettill 

March,2018 
Efficiency 2016-17 86.0 

80.0 99.3 

80.0 99.7100.0 

80.0 99.4 

100.0 75.0100.0 

80.0 99.8100.0 

80.0 50.0 

80.0 71.080.0 

80.0 90.0 

80.0 93.895.0 

80.0 88.092.0 

80.0 NA60.0 

80.0 85.4100.0 

80.0 77.485.0 

80.0 94.6 

80.0 99.2100.0 

80.0 ND80.0 

80.0 ND 

0.0 

80.0 10.0 

80.0 97.299.0 

80.0 99.9100.0 

80.0 93.296.5 

80.0 100.0100.0 

80.0 100.0 

80.0 100.0 

80.0 55.070.0 

80.0 98.799.0 

80.0 66.492.0 

80.0 97.3100.0 

80.0 100.0100.0 

80.0 95.6 

80.0 97.8 

80.0 80.290.0 

80.0 54.675.0 

80.0 100.0 

100.0 100.0100.0 

80.0 100.0100.0 

80.0 100.0100.0 

80.0 100.0100.0 

80.0 ND50.0 

80.0 90.0 

80.0 100.0100.0 

80.0 ND80.0 

80.0 
90.0 

80.0 100.0100.0 

80.0 80.081.0 

80.0 NDI50.0|80.0 


88.5 61.7 54.4 49.5 93.9 31.1 


सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमता मानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे |Expected (२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency M.cor/M.C.Targettill 

CurrentMarch,2018 Efficiency 2016-17 79.2 

85.0 

100.0 99.2100.0 

100.0 94.0 

100.0 95.5100.0 

100.0 100.0100.0 

100.0 94.9 

99.0 

100.0 88.8 

90.0 

100.0 80.0 

90.0 

100.0 64.0 

70.0 

100.0 100.0100.0 

100.0 100.0100.0 

100.0 55.6 

60.0 

100.0 20.0 

20.0 

100.0 60.0 

70.0 

100.0 76.3100.0 

100.0 95.2100.0 

100.0 90.095.0 

100.0 100.0 

100.0 

100.0 75.0 

77.0 

100.0 90.0 

100.0 98.2100.0 

100.0 95.3 

100.0 99.7100.0 

100.0 97.4100.0 

100.0 89.7100.0 

100.0 95.0 

100.0 100.0100.0 

100.0 76.9 

95.0 

100.0 80.0100.0 

100.0 83.3100.0 

100.0 96.4100.0 

100.0 66.7 

70.0 

100.0 64.2 

70.0 

100.0 69.0 

80.0 

100.0 80.0100.0 

100.0 87.5 

90.0 

100.0 100.0 

100.0 95.8100.0 

100.0 91.4 

97.6 

100.0 50.0 

100.0 91.4 

100.0 83.3 

90.0 

100.0 100.0100.0 

100.0 70.0 

100.0 47.1 

50.0 

100.0 83.3 

84.0 

100.0 88.5 

100.0 


सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमता मानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे |Expected (२०१६-१७) 

उद्दिष्ट 

Efficiency M.cor/M.C.Targettill 

CurrentMarch,2018 
Efficiency 2016-17 118.9120.0 

90.0 57.1 

70.0 

90.0 51.765.0 

90.0 156.9158.0 

90.0 78.190.0 

90.0 132.4135.0 

90.0 81.785.0 

90.0 27.9 

30.0 5.710.0 

90.0 125.4127.0 

90.0 78.9 

85.0 

90.0 30.0 

90.0 79.7 

90.0 

90.0 68.4 

70.0 

90.0 85.0 

90.0 38.2 

55.0 

90.0 90.993.0 

90.0 63.980.0 

90.0 47.5 

50.0 

90.0 95.2 

90.0 132.2133.0 

90.0 44.360.0 

90.0 31.750.0 

90.0 50.1 

55.0 57.270.0 

90.0 54.660.0 

90.0 45.760.0 

90.0 35.440.0 

90.0 66.3 

70.0 

90.0 74.485.0 

90.0 63.7 

70.0 119.4125.0 

90.0 77.2 90.0 

90.0 55.1 

60.0 

90.0 35.250.0 

90.0 162.1165.0 

90.0 91.4 

95.0 

90.0 95.4100.0 

90.0 86.198.9 

90.0 
34.550.0 

90.0 112.5113.0 

90.0 43.5 

50.0 

90.0 44.850.0 

90.0 25.1 

30.0 

90.0 67.0 

70.0 

90.0 27.2 52.0 

90.0 |110.0 

90.0 


92.0 95.0 65.0 70.0 50.0 95.0 50.0 70.0 90.0 95.0 60.0 50.0 95.0 80.0 60.0 75.0 40.0 


2.0 1.0 


73.1 92.4 29.3 47.6 82.6 48.2 53.9 62.2 25.7 33.8 19.8 41.5 70.9 21.7 44.3 29.6 


30.0 70.0 


175|चंद्रपूर|ब्रम्हपुरीनगरपरिषद 176|चंद्रपूर|चिमूरनगरपरिषद 177|चंद्रपूरगडचंदूरनगरपरिषद 

मूलनगरपरिषद 179|चंद्रपूरराजुरानगरपरिषद 180चंद्रपूर|गोंडपिंपरीनगरपंचायत 181|चंद्रपूर|जिवतीनगरपंचायत ___182|चंद्रपूरकोरपनानगरपंचायत ___183|चंद्रपूरनागभीडनगरपंचायत 

पोंभूर्णानगरपंचायत 

सावलीनगरपंचायत 186|चंद्रपूर|सिंदेवाहीनगरपंचायत 187|गडचिरोली|गडचिरोलीनगरपरिषद 188|गडचिरोली|देसाईगंजनगरपरिषद 189|गडचिरोली|आरमोरीनगरपंचायत 190|गडचिरोली|अहेरीनगरपंचायत। 191|गडचिरोली|एटापल्लीनगरपंचायत ___192|गडचिरोली|भामरागडनगरपंचायत 193|गडचिरोलीचामोर्शीनगरपंचायत 194|गडचिरोली|धानोरानगरपंचायत 195|गडचिरोली|कोरचीनगरपंचायत 196|गडचिरोली|कुरखेडानगरपंचायत 197|गडचिरोली|मुलचेरानगरपंचायत |198|गडचिरोली|सिरोंचानगरपंचायत 


1.0 


ND 


92.0 


1.0 


13.7 40.5 27.1 58.0 100.0 89.4 90.0 13.2 


25.0 50.0 50.0 98.2 50.0 42.0 35.0 65.0 100.0 90.0 95.0 40.0 


सर्विसलेवलबेंचमार्किंग२०१६-१७/ |ServiceLevelBenchmarking2016 
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महाराष्ट्रातीलसर्वस्थानिकस्वराज्यसंस्थांचेसेवास्तरनिर्देशांक(अर्थिकवर्ष२०१६-१७)आणिउद्दीष्टे(आर्थिकवर्ष२०१७-१८) ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra 

1.पाणीपुरवठा(WaterSupply) नळाद्वारेपाणीपुरवठाहोणारीकुटुंबसंख्या|दरडोईहोणारापाणीपुरवठा(लिटर)पाण्याचेमिटरबसविलेल्यानळजोडणीचे |महसूलनमिळणाऱ्यापाण्याचेप्रमाण (Coverageofwatersupply(Percapitasupplyofwater)प्रमाण(Extentofmeteriningof(Extentofnon-revenuewater connections) 

waterconnections) 

(NRW)) 


2 


जिल्हा|महानगरपालिका/नगरपरिषदेचेनांव DistriMunicipalCorporations/ 

MunicipalCouncils 


f 


0.0 


NA 


82.0 


1 

3 अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत 

Expectedमानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचेExpected|मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे|Expectedमानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे|Expected मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Efficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency|(२०१६-१७)उद्दिष्ट Efficiency|(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्ट (%)M.cor/M.C.Targettill(Ipcd)M.cor/M.C.Targettill 

(%)M.cor/M.C.Targettill 

(%) 

M.cor/M.C.Targettill 
CurrentMarch,2018CurrentMarch,2018 CurrentMarch,2018 

CurrentMarch,2018 Efficiency(%) 

Efficiency(Ipcd) 

Efficiency(%) 

Efficiency(%) 2016-172016-172016-17 

2016-17 100.041.792.0135.0135.8136.0100.090.1100.020.019.5 

19.0 100.069.3 

75.0135.066.870.0100.079.990.020.021.3 

20.0 100.018.4 

20.0135.069.1 

70.0100.0NA 

20.036.1 

35.0 100.023.1 

50.0135.0 

97.1110.0100.0 

NA0.020.065.0 

50.0 100.055.4 

65.0135.095.1100.0100.00.01.020.024.1 

20.5 100.086.595.0135.0132.1135.0100.0 NA98.0|20.0 

17.2 

14.0 100.079.7 

85.0135.0126.7128.0100.00.8 

1.020.018.7 

18.0 100.059.9 

61.0135.051.655.0100.0NA0.020.045.5 

43.0 100.069.0 

80.4135.0148.7150.7100.0 

0.080.020.08.0 

7.5 100.064.168.0135.069.575.0100.0NA 

0.020.022.4 

20.0 100.066.1 

88.0135.095.0110.0100.0 

NA0.020.028.6 

20.0 100.061.0 

70.0135.079.585.0100.0 

0.020.024.3 

23.0 100.084.0 

85.0135.080.082.0100.0 

0.050.020.022.3 

20.0 100.053.9 

60.0135.054.260.0100.093.195.020.016.8 

15.0 100.052.755.0135.041.542.0 100.0 

NA0.020.057.3 

50.0 100.039.3 

70.0135.0140.9141.1100.0NA50.020.038.6 

35.0 100.050.0 

65.0135.076.4 

95.0100.0 

NA0.020.020.6 

20.0 100.044.1 

50.0135.0137.6138.0100.0 

NA25.020.054.9 

40.0 100.076.880.0135.094.598.0100.0 

NA0.020.023.1 

20.0 100.028.1 

35.0135.025.330.0100.096.498.020.035.0 

32.0 100.075.495.0135.0117.0118.0100.0NA20.020.022.5 

20.0 100.021.640.0135.073.7 

100.0 

NA0.020.048.0 

45.0 ___100.0 

51.567.0 

187.1188.0 100.0 

NA20.020.029.1 

24.0 100.035.1 

40.0135.064.0 

70.0100.023.928.020.023.7 

22.0 100.045.7 

60.0135.072.6100.0100.0 

NA30.020.018.4 

15.0 100.057.2 

59.3135.086.695.0100.0 

0.020.019.5 

19.0 100.072.875.0135.065.7 

70.0100.0NA0.020.010.6 

9.0 100.072.7 

75.0135.064.7 

85.0100.0 

0.0100.020.013.0 

12.0 100.0 

70.0135.071.485.0100.0 

NA10.020.023.1 

20.0 100.076.0 

85.0135.041.255.0100.010.813.020.042.3 

36.0 100.031.833.0 

31.436.0100.0NA0.020.038.0 

35.0 100.0 59.5 

70.0135.041.7 

45.0100.0 

NA0.020.032.2 

29.0 100.092.094.0135.0115.6122.0100.0 

NA25.020.024.4 

22.0 100.084.595.0135.0 

94.0100.0100.010.635.020.07.7 

5.0 100.063.6 

70.0135.084.990.0100.00.0 

1.020.021.7 

20.0 100.068.672.0135.098.7101.0100.0 

8.615.020.016.9 

16.5 100.050.752.0135.0 18.025.0100.0 

NA0.020.033.3 

30.0 100.070.2 

80.0135.0102.2105.0100.0 

NA0.020.056.2 

50.0 100.059.0 

90.0135.0 

79.1130.0 100.058.495.020.023.3 

15.0 100.072.582.0135.0100.5___103.0____100.0 

NA20.0 

20.5 ___100.0 

61.265.0135.067.671.0100.0NA0.020.010.0 

9.0 100.041.0 

45.0135.035.340.0100.0NA0.020.025.6 

23.0 100.064.1 

65.0135.057.960.0100.0 

NA5.020.030.0 

28.0 100.083.1 

85.0135.0122.5125.0100.0NA0.020.050.0 

40.0 100.063.2 

65.0135.040.742.0100.0 

NA0.020.0 

40.9 

|38.0 100.047.352.0135.044.548.0100.0NA 

20.032.0 

30.0 100.046.2 

52.0135.0 

110.3__115.0____100.0 

5.830.020.018.3 

17.0 100.055.957.0135.073.075.0100.00.05.020.042.5 

40.0 100.051.5 

75.0135.050.175.0100.0 

NA0.020.040.7 

35.0 100.093.3100.0135.0149.6177.0100.0100.0100.020.016.5 

16.0 100.060.765.0135.029.732.0100.0 

20.030.0 

29.0 100.052.658.0135.039.055.0100.0NA 

0.020.013.3 

10.0 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, फेब्रुवारी १६, २०१८ / माघ २७, शके १९३९ 


199|गोंदिया|गोंदियानगरपरिषद 200|गोंदिया|तिरोरानगरपरिषद 201|गोंदिया|देवरीनगरपंचायत 

202|गोंदियासडकअर्जुनीनगरपंचायत 
|203नागपूर 

कामठीनगरपरिषद 204नागपूर 

उमरेडनगरपरिषद __205नागपूरकळमेश्वरनगरपरिषद 

206नागपूरकन्हनपिंपरीनगरपरिषद 
207नागपूर 

काटोलनगरपरिषद 208नागपूरखापानगरपरिषद 
209नागपूर 

मोहपानगरपरिषद 
210नागपूर|मोवाडनगरपरिषद 
|211नागपूरनरखेडनगरपरिषद __212नागपूररामटेकनगरपरिषद |213नागपूरसावनेरनगरपरिषद ___214नागपूरवाडीनगरपंचायत |215नागपूर|भिवापूरनगरपंचायत 

216नागपूरहिंगणानगरपंचायत __217नागपूर|कुहीनगरपंचायत 218नागपूर 

महादुलानगरपंचायत* 
219नागपूर 

|मौदानगरपंचायत 220नागपूर।|वानाडोंगरीनगरपंचायत |221|वर्धावर्धानगरपरिषद 

222|वर्धाआर्वीनगरपरिषद 223|वर्धादेवळीनगरपरिषद 224वर्धा|हिंगणघाटनगरपरिषद 

225|वर्धापुलगांवनगरपरिषद ।226|वर्धा|सिंदीनगरपरिषद 

227|वर्धाआष्टीनगरपंचायत 228वर्धाकारंजानगरपंचायत 229|वर्धा 

|समुद्रपुरनगरपंचायत 230|वर्धासेलूनगरपंचायत 

231|अहमदनगर|कोपरगावनगरपरिषद ___232अहमदनगरसंगमनेरनगरपरिषद __233अहमदनगरश्रीरामपूरनगरपरिषद ।234अहमदनगरदेवळालीप्रवरानगरपरिषद 

235|अहमदनगरजामखेडनगरपरिषद |236अहमदनगर|पाथर्डीनगरपरिषद |237|अहमदनगरराहातापिंपळसनगरपरिषद 

238अहमदनगरराहरीनगरपरिषद 239|अहमदनगरशेवगावनगरपरिषद 240|अहमदनगरश्रीगोंदानगरपरिषद 241|अहमदनगरआकोलेनगरपंचायत 242|अहमदनगरकर्जतनगरपंचायत 243|अहमदनगर|नेवासानगरपंचायत 

244|अहमदनगरपारनेरनगरपंचायत ___245अहमदनगरशिर्डीनगरपंचायत 

246|धळेधुळेमहानगरपालिका 247|धुळेदोंडाईचा-वरवाडेनगरपरिषद 

248|धुळेशिरपूर-वरवाडेनगरपरिषद |249|धुळेसाक्रीनगरपंचायत |250धुळे|शिंदखेडानगरपंचायत 


135.0 


NA 


63.8 


135.0 


। 


5.1 


23.6 


0.0 


NA 


0.0 


5 


Expected 


Expected 


Expected Efficiency (Hr/day) 


मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे| 

(२०१६-१७) 


मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे |Expected 

उद्दिष्ट Targettill 

March,2018 
Efficiency 


|मार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमता| मानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे |Expected (२०१६-१७) 

उद्दिष्ट 

Efficiency Targettill 


सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत मानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे (२०१६-१७) 

Targettill 


2016-17 


(%) 


4.0 


100.0 


110.0 113.0 


199|गोंदिया 200गोंदिया 201|गोंदिया 202|गोंदिया 203नागपूर 


गोंदियानगरपरिषद |तिरोरानगरपरिषद |देवरीनगरपंचायत सडकअर्जुनीनगरपंचायत कामठीनगरपरिषद 


100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 96.2 100.0 
97.8 
100.0 100.0 


1.0 


19.6 68.2 62.0 


100.0 100.0 100.0 70.0 95.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 


1.0 


100.0 100.0 


100.0 100.0 


मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे| (२०१६-१७) 

उद्दिष्ट। M.cor/M.C.Targettill CurrentMarch,2018 

(Hr/day) 2016-17 

1.0 4.0 

1.0 1.0 1.0 

1.0 |1.0 

2.0 

1.0 1.0 

1.0 1.0 

1.0 1.0 

1.5 1.0 

1.0 1.0 

1.0 3.0 1.0 

1.0 

6.0 1.0 

1.1 

0.5 1.0 

3.0 


Efficiency 2016-17 

109.6 112.4 83.8 30.4 58.0 74.3 56.3 11.2 57.4 42.6 57.0 65.7 


50.0 75.0 98.0 80.0 


205नागपूर 
206नागपूर 


कन्हनपिंपरीनगरपरिषद काटोलनगरपरिषद 


40.5 90.2 83.3 77.0 95.6 97.8 


100.0 98.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


25.0 100.0 96.0 100.0 


0.7 


208नागपूर 
209नागपूर 210नागपूर 211नागपूर 212नागपूर 


मोहपानगरपरिषद मोवाडनगरपरिषद नरखेडनगरपरिषद रामटेकनगरपरिषद सावनेरनगरपरिषद 


24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 


100.0 100.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


70.3 50.0 75.0 70.0 85.0 40.0 48.0 69.0 


100.0 100.0 


100.0 100.0 


3.0 


| 


81.0 64.4 96.5 75.6 60.4 60.8 100.0 99.1 


100.0 


90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 


217नागपूर 218नागपूर 219नागपूर 


100.0 100.0 46.2 90.6 100.0 100.0 20.0 98.8 93.3 81.8 50.0 83.3 97.4 89.5 78.2 98.0 71.4 52.3 64.6 83.9 69.3 100.0 93.6 100.0 94.6 93.3 57.1 89.3 62.5 100.0 97.4 


71.4 99.9 96.5 100.0 100.0 100.0 94.0 100.0 ND 41.3 
100.0 100.0 100.0 92.4 98.7 93.8 93.0 100.0 

97.2 100.0 100.0 87.1 100.0 100.0 


|हिंगणानगरपंचायत 

कुहीनगरपंचायत |महादुलानगरपंचायत* मौदानगरपंचायत। 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


60.0 100.0 100.0 100.0 95.0 100.0 100.0 


99.0 100.0 100.0 65.0 
70.0 85.0 75.0 100.0 


1.0 


0.4 0.8 


1.0 0.8 1.0 1.0 1.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


वर्धानगरपरिषद 222|वर्धाआर्वीनगरपरिषद 223|वर्धादेवळीनगरपरिषद 224वर्धा 

पुलगांवनगरपरिषद 226वर्धासिंदीनगरपरिषद 227|वर्धाआष्टीनगरपंचायत 228वर्धाकारंजानगरपंचायत 229|वर्धासमुद्रपुरनगरपंचायत 230|वर्धासेलूनगरपंचायत 231|अहमदनगर|कोपरगावनगरपरिषद 


1.0 1.0 


31.9 47.1 52.4 57.7 93.5 26.3 322.0 28.5 41.3 50.5 133.9 25.9 65.5 68.2 80.1 62.5 79.4 125.0 55.1 105.8 147.9 


89.5 42.6 56.3 79.0 68.7 34.9 56.8 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 

99.0 100.0 100.0 

90.0 100.0 100.0 100.0 


95.0 30.0 325.0 75.0 45.0 71.0 137.0 75.0 70.0 72.0 90.0 75.0 85.0 126.0 

75.0 106.0 150.0 


100.0 100.0 95.0 58.0 91.0 85.0 100.0 100.0 


1.0 


97.0 75.0 65.0 80.0 50.0 95.0 90.0 79.0 98.5 99.0 85.0 95.0 75.0 98.0 85.0 75.0 70.0 100.0 100.0 50.0 90.0 45.0 64.0 90.0 70.0 38.4 60.0 93.0 75.0 70.0 45.0 40.0 90.0 70.0 100.0 85.0 80.0 65.0 70.0 92.0 40.0 60.0 90.0 20.0 15.0 60.0 70.0 95.0 55.0 99.0 
47.0 50.0 


90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 


1.0 0.6 1.5 1.0 1.0 0.9 


65.4 


1.5 1.0 


44.3 27.6 89.0 53.6 


0.5 1.0 0.8 


81.6 


100.0 


0.8 1.0 


90.0 100.0 100.0 60.0 


90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 


85.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 


| 


24.0 24.0 24.0 
24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 
24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 


0.5 1.0 


233|अहमदनगरश्रीरामपूरनगरपरिषद 234|अहमदनगर|देवळालीप्रवरानगरपरिषद 235|अहमदनगरजामखेडनगरपरिषद 236|अहमदनगर|पाथर्डीनगरपरिषद 237|अहमदनगर|राहातापिंपळसनगरपरिषद 238अहमदनगरराहुरीनगरपरिषद 239|अहमदनगरशेवगावनगरपरिषद 240अहमदनगरश्रीगोंदानगरपरिषद 241|अहमदनगरआकोलेनगरपंचायत 242|अहमदनगर|कर्जतनगरपंचायत 243|अहमदनगरनेवासानगरपंचायत 244|अहमदनगर|पारनेरनगरपंचायत 


1.0 


74.4 26.6 63.3 49.1 77.4 30.5 


100.0 100.0 


97.3 82.1 62.4 53.0 63.3 38.0 62.8 


100.0 100.0 85.0 


80.0 


0.2 0.8 


0.5 0.8 0.8 


100.0 100.0 100.0 100.0 83.3 100.0 100.0 100.0 ND 96.9 100.0 30.8 100.0 35.7 99.7 96.3 95.9 100.0 100.0 100.0 


98.0 100.0 


0.7 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 


100.0 

25.0 100.0 100.0 73.1 69.0 95.5 100.0 

95.0 100.0 83.3 92.3 100.0 100.0 

95.7 100.0 92.5 


90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 


100.0 100.0 100.0 90.0 


0.5 0.3 1.0 


। 


100.0 84.0 70.0 70.0 84.0 45.0 70.0 122.0 20.0 75.0 115.0 50.0 37.0 75.0 80.0 57.0 70.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.00 100.0 100.0 100.0 


100.0 50.0 


0.7 0.3 0.2 1.0 0.8 0.6 2.0 0.5 0.3 


14.1 71.4 111.7 37.3 35.2 


| 


| 


| 


| 


85.9 17.1 12.4 52.2 58.9 93.5 34.6 97.2 43.6 34.0 


100.00 100.0 


247|धळे 


दोंडाईचा-वरवाडेनगरपरिषद |शिरपूर-वरवाडेनगरपरिषद साक्रीनगरपंचायत शिंदखेडानगरपंचायत 


24.0 24.0 


0.9 5.0 0.7 0.5 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 


249|धूळे 250|धुळे 


72.0 52.8 63.2 


100.0 95.0 
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महाराष्ट्रातीलसर्वस्थानिकस्वराज्यसंस्थांचेसेवास्तरनिर्देशांक(अर्थिकवर्ष२०१६-१७)आणिउद्दीष्टे(आर्थिकवर्ष२०१७-१८) ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra 

1.पाणीपुरवठा(WaterSupply) नळाद्वारेपाणीपुरवठाहोणारीकुटुंबसंख्या-दरडोईहोणारापाणीपुरवठा(लिटर)पाण्याचेमिटरबसविलेल्यानळजोडणीचेमहसूलनमिळणाऱ्यापाण्याचेप्रमाण (Coverageofwatersupply(Percapitasupplyofwater)|प्रमाण(Extentofmeteriningof(Extentofnon-revenuewater connections) 

waterconnections) 

(NRW)) 


अ.क्र 


2 


3 


ल्हा|महानगरपालिका/नगरपरिषदेचेनांव istriMunicipalCorporations/ 

MunicipalCouncils 


ct 


अपेक्षितकार्यक्षमता 

Expected 


N 


Efficiency 


उद्दिष्ट 


(%) 


75.0 


। 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ -मध्य उप -विभाग, फेब्रुवारी १६ , २०१८ /माघ २७, शके १९३९ 


0.1 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


251|जळगावजळगावशहरमहानगरपालिका 252जळगावभुसावळनगरपरिषद 253|जळगावअमळनेरनगरपरिषद 

254|जळगावचाळीसगावनगरपरिषद |255जळगावचोपडानगरपरिषद |256जळगाव|पाचोरानगरपरिषद 257|जळगावधरणगांवनगरपरिषद 258|जळगावएरंडोलनगरपरिषद 259|जळगावफैजपूरनगरपरिषद 260जळगावजामनेरनगरपरिषद 261|जळगावपारोळानगरपरिषद 262|जळगावरावेरनगरपरिषद 263|जळगाव|सावदानगरपरिषद _264जळगाववारणगावनगरपरिषद 265|जळगावयावलनगरपरिषद 266|जळगाव|भडगावनगरपंचायत 267|जळगाव|बोदवडनगरपंचायत _268नंदुरबारनंदूरबारनगरपरिषद 

269नंदुरबारनवापूरनगरपरिषद |270नंदुरबारशहादानगरपरिषद |271नंदुरबारतळोदानगरपरिषद 

272नंदुरबारधडगाव-वडफाळ्यानगरपंचायत 273नाशिकमालेगांवमहानगरपालिका 274नाशिकमनमाडनगरपरिषद 275नाशिक|भगूरनगरपरिषद 276नाशिक|चांदवडनगरपरिषद 277|नाशिकइगतपुरीनगरपरिषद 278नाशिक|नांदगांवनगरपरिषद 279|नाशिकसटाणानगरपरिषद 280नाशिकसिन्नरनगरपरिषद 281नाशिकत्र्यंबकनगरपरिषद 282नाशिक|येवलानगरपरिषद 283नाशिकदेवळानगरपंचायत 284नाशिक|दिडोंरीनगरपंचायत 285नाशिककळवणनगरपंचायत 286नाशिकनिफाडनगरपचायत 287|नाशिकपेठनगरपंचायत 288नाशिक|सुरगणानगरपंचायत 289|कोल्हापूरकोल्हापूरमहानगरपालिका 

290|कोल्हापूर|इचलकरंजीनगरपरिषद 
|291|कोल्हापूर 

जयसिंगपूरनगरपरिषद |292|कोल्हापूर|गडहिंग्लजनगरपरिषद 

293|कोल्हापूरकागलनगरपरिषद 294|कोल्हापूर|कुरंदवाडनगरपरिषद 295|कोल्हापूरमलकापूरनगरपरिषद 296|कोल्हापूरमुरगुडनगरपरिषद 

297|कोल्हापूर|पन्हाळागिरीस्थाननगरपरिषद ।298|कोल्हापुरवडगांवनगरपरिषद 


6.0 


|सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे 

Expectedमानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे|Expectedमानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे|Expected मानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे (२०१६-१७) 

उद्दिष्ट Efficiency|(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency|(२०१६-१७) 

Efficiency|(२०१६-१७)उद्दिष्ट M.cor/M.C.Targettill(Ipcd)M.cor/M.C.Targettill 

(%)M.cor/M.C.Targettill (%) 

M.cor/M.C.Targettill CurrentMarch,2018CurrentMarch,2018CurrentMarch,2018 

CurrentMarch,2018 Efficiency(%) 

Efficiency(Ipcd) 

Efficiency(%) 

Efficiency 

(%) 2016-17 

2016-172016-17 

2016-17 63.0 70.0135.0100.4110.0100.0-NA 

0.020.028.6 

27.0 49.455.0135.083.8 

90.0 

100.0_NA ___8.020.024.1 

20.0 69.9 

72.0135.0132.1134.0100.0 

0.15.220.025.0 

24.0 75.5 

80.0135.098.8110.0100.0 

0.050.020.014.6 

14.0 70.5 

71.5135.079.8 

81.7100.0NA0.020.023.4 

21.0 65.875.0135.0 

77.5100.0100.0 

0.15.020.045.2 

42.0 64.270.0135.080.4100.0100.0NA 

0.020.026.3 

18.0 84.487.0135.067.273.0100.0NA 

0.020.010.3 

9.8 74.2 

80.0135.073.5 

80.0100.0NA0.0|20.0 

15.0 

14.0 65.3 

70.0135.0 52.4 

70.0100.0 NA0.020.031.6 

20.0 88.1100.0135.075.090.0100.0NA 

0.020.014.8 

10.0 83.785.0135.087.9 

88.9100.0 

0.00.520.025.0 

24.0 
76.778.0135.051.454.0100.0NA 

0.020.018.8 

16.0 72.376.0135.047.0 

51.0100.0NA 

0.020.022.9 

20.0 82.0 

90.0135.060.1 

70.0100.0NA 

0.020.033.3 

20.0 69.3 

72.0135.041.065.0100.0NA 

0.020.023.1 

20.0 54.9 

60.0135.026.0 

30.0100.0NA 

0.020.030.4 

28.0 65.6 

70.0___135.071.9 

100.0___|10.0 

20.020.5 

15.0 51.9 

80.0135.0 

80.6100.0100.0NA 

0.020.019.7 

17.0 43.9 

47.0135.054.6 

60.0100.0NA 

20.032.7 

25.0 30.0 

35.0135.039.945.0100.0NA 

0.020.033.7 

30.0 25.8 

30.0135.050.452.0100.0NA 

0.020.0 

60.0 50.855.0135.090.495.0100.00.01.020.027.1 

25.0 64.7 

75.0135.046.560.0100.0NA 

0.020.013.6 

12.0 69.675.0135.071.675.0100.014.716.020.0 

8.6 43.545.0135.028.8 

32.0100.0NA 

0.020.013.8 

11.0 71.775.0135.078.4 

80.0100.00.3|2.0 

20.029.7 

25.0 92.094.0135.087.288.0100.0NA 

5.020.037.2 

30.0 73.0 

76.0135.052.4 

55.0100.0NA 

5.020.020.4 

18.0 64.582.0135.077.1 

80.0100.040.152.520.013.1 

10.0 100.0100.0135.0135.9137.0100.0 

1.970.020.021.4 

20.0 96.3 

98.0135.064.766.0100.00.11.020.027.5 

25.0 57.360.0135.025.3 

27.0100.0NA 

0.020.020.5 

19.0 66.2 

70.0135.0133.6135.0100.0NA 

20.020.0 

19.0 47.370.0135.045.950.0100.0 

10.020.048.2 

35.0 
69.383.0135.057.5 

70.0100.0NA 

0.020.019.9 

10.0 64.1 

70.0135.0117.4120.0100.0NA 

0.020.019.5 

19.0 85.287.0135.0101.6102.0100.0NA 

0.020.059.4 

30.0 67.6 

78.0135.0113.4120.0100.081.195.020.039.7 

35.0 61.865.0135.0113.4120.0100.0 

0.2__0.3 20.0 

16.4 85.2____88.0135.0 

122.0 100.088.493.020.020.8 

19.0 98.8100.0135.0170.3171.0 100.0 

NA100.020.019.3 

17.0 78.195.0135.0106.1135.0100.0100.0100.020.023.2 

15.0 72.182.0135.078.4105.0100.026.930.020.035.6 

20.0 72.5 

80.0135.054.8 

70.0100.0NA0.020.020.5 

19.0 97.097.5135.075.7100.0100.0NA 

0.020.015.5 

12.0 88.6 

90.0135.054.6 

60.0100.0100.0100.020.014.3 

11.0 76.879.2135.067.3 

85.0100.0NA 

0.020.0 

28.4|10.3 


56.0 


ol - I 


8.0 


5.0 


NA 


16.7 


108.6 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


महाराष्ट्रातीलसर्वस्थानिकस्वराज्यसंस्थांचेसेवास्तरनिर्देशांक(अर्थिकवर्ष२०१६-१७)आणिउद्दीष्टे(आर्थिकवर्ष२०१७-१८) ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra 


|ServiceLevelBenchmarking2016 


पाणीपुरवठाकरण्यामधीलसातत्य (Continutyofwatersupply) 


ग्राहकांच्यातक्रारीनिवारणाचेप्रमाण 


(Qualityofwatersupplied) 


पाणीपुरवठासेवेवरीलखर्चाच्यारक्कमेचीपाणीपुरवठ्याशीसंबंधितआकारांचीवसुली 

(Efficiencyincollectionofwater (Costrecoveryinwatersupplysupplyrelatedcharges) 


अ.क्र 


5 


9 


DistriMunicipalCorporations/ 


अपेक्षितकार्यक्षमता 

Expected Efficiency (Hr/day) 


सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत मानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे (२०१६-१७) 

उद्दिष्ट 

Targettill CurrentEfficiency|March,2018 

2016-17 


(%) 


2.0 


251|जळगाव 252|जळगाव 253जळगाव 254|जळगाव 255|जळगाव 256|जळगाव 257|जळगाव 


जळगावशहरमहानगरपालिका भुसावळनगरपरिषद |अमळनेरनगरपरिषद चाळीसगावनगरपरिषद 


1.0 


पाचोरानगरपरिषद 


24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 


1.0 


35.1 74.7 79.5 61.6 66.8 50.5 31.8 73.6 73.7 92.9 70.2 70.2 98.6 36.1 


45.0 80.0 82.0 75.0 70.0 75.0 70.0 90.0 80.0 100.0 80.0 73.0 


259जळगावफैजपूरनगरपरिषद 260जळगावजामनेरनगरपरिषद 261|जळगाव 

पारोळानगरपरिषद 262|जळगावरावेरनगरपरिषद 263जळगावसावदानगरपरिषद 264|जळगाववारणगावनगरपरिषद 265|जळगावयावलनगरपरिषद 266|जळगावभिडगावनगरपंचायत 267|जळगाव|बोदवडनगरपंचायत 268नंदुरबारनंदुरबारनगरपरिषद 269नंदुरबार 270नंदुरबारशहादानगरपरिषद 271नंदुरबारतळोदानगरपरिषद 


24.0 


56.2 


40.0 60.0 75.0 70.0 70.0 70.0 


0.4 


75.0 


सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमता मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे |Expectedमानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे |Expected (२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency|(२०१६-१७) 

उद्दिष्ट 

Efficiency M.cor/M.C.Targettill 

(%)M.cor/M.C.Targettill March,2018 

CurrentMarch,2018 
Efficiency(Hr/day) 

Efficiency 2016-17 

2016-17 0.5 

0.5100.0 

100.0 

80.0 1.0 

100.068.8 

80.0 0.70.8 

100.0100.0 

80.0 0.5 

100.0100.0100.0 

80.0 0.3 

0.3100.0100.0100.0 

80.0 0.2 

0.4100.0100.0 

80.0 0.4 

100.073.2100.0 

80.0 0.3 

0.5100.0098.7100.0 

80.0 1.0 

1.5100.0100.0100.0 

80.0 0.4 

1.0100.099.1100.0 

80.0 1.0100.097.3 

80.0 0.5 

0.7100.0100.0100.0 

80.0 0.5 

1.0100.0100.0100.0 

80.0 0.4 

0.5100.0ND65.0 

80.0 0.5 

0.5100.095.0 

80.0 0.3 

0.4100.0100.0 

80.0 0.2 

0.5100.0ND50.0 

80.0 1.0100.0100.0100.0 

80.0 1.5 

2.0100.0100.0100.0 

80.0 0.7 

1.0100.0100.0100.0 

80.0 0.5 

0.5100.0 

98.1100.0 

80.0 1.0 

1.0100.090.3 

80.0 0.5 

100.093.2 

80.0 0.1 

0.3100.083.3100.0 

80.0 1.5100.092.797.0 

80.0 0.8 

100.084.7100.0 

80.0 1.0 

100.0100.0100.0 

80.0 100.092.194.0 

80.0 0.3 

0.4100.0 

96.7100.0 

80.0 0.4 

0.5100.0 

99.9100.0 

80.0 1.02.0 

100.0100.0 

80.0 0.5 

0.5100.0096.598.0 

80.0 0.7 

0.8100.0100.0 

100.0 1.0 

100.077.880.0 

80.0 1.1 

100.079.590.0 

80.0 0.5 

0.8100.097.8100.0 

80.0 1.0 

1.0100.087.590.0 

80.0 100.052.2 80.0 

80.0 3.0 

4.0100.0 

80.0 0.8 

100.075.6100.0 

80.0 1.0 

1.0100.097.6100.0 

80.0 1.5 

1.5100.0100.0100.0 

80.0 1.0100.0 

80.0 1.5 

1.5100.060.3100.0 

80.0 1.0 

1.0100.0100.0100.0 

80.0 0.5 

0.5100.0100.0100.0 

80.0 0.9__100.0|100.0 

100.0 40.0.4 

100.096.7|100.0 

80.0 


सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे |Expected (२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency 

Targettill CurrentMarch,2018 
Efficiency 2016-17 69.5 

80.0 

100.0 58.4 

65.0 91.6 

95.0 

100.0 97.1100.0 

100.0 94.8100.0 

100.0 97.2100.0 

100.0 92.9 83.298.0 

100.0 100.0 

100.0 

100.0 100.0100.0 

100.0 91.5100.0 

100.0 100.0 

100.0 

100.0 97.7100.0 

100.0 91.6 

95.0 

100.0 88.492.0 

100.0 100.0100.0 

100.0 91.1100.0 

100.0 100.0100.0 

100.0 100.0 

100.0 90.5 

95.0 

100.0 80.0 

85.0 

100.0 100.0100.0 

100.0 70.3100.0 

100.0 80.0 51.175.0 

100.0 84.5 

90.0 

100.0 100.0100.0 

100.0 96.2100.0 

100.0 100.0 

100.0 

100.0 73.3 

80.0 

100.0 88.0 

95.0 

100.0 62.565.0 

100.0 88.6 

90.0 

100.0 41.4 

75.0 

100.0 100.0100.0 

100.0 97.2 

99.0 

100.0 75.5 

80.0 95.0 

100.0 97.3 

98.2 

100.0 75.093.0 

100.0 70.175.0 

100.0 95.0 

100.0 97.5100.0 

100.0 100.0100.0 

100.0 80.0 

85.0 

100.0 100.0|100.0 

100.0 100.0100.0 

100.0 


सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमता मानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे Expected (२०१६-१७) 

उद्दिष्ट 

Efficiency M.cor/M.C.Targettill 

CurrentMarch,2018 Efficiency 2016-17 115.7120.0 

90.0 73.6 

80.0 

90.0 46.152.0 

90.0 99.8100.0 

90.0 53.9 

60.0 99.9 

105.0 79.990.0 

90.0 62.5 

75.0 

90.0 75.180.0 

90.0 44.7 

90.0 35.1 

75.0 60.8 

62.5 75.0 

90.0 70.9 

80.0 

90.0 29.8 

40.0 

90.0 88.890.0 

90.0 87.8 87.9100.0 

90.0 84.390.0 

90.0 53.7 

75.0 30.440.0 

90.0 6.3 

10.0 95.2 

97.0 

90.0 55.9 

85.0 

90.0 61.1 

70.0 

90.0 60.675.0 

90.0 40.550.0 

90.0 79.182.0 

90.0 72.4 

75.0 

90.0 48.5 

50.0 97.0 

90.0 64.7 

70.0 

90.0 17.1 

20.0 

90.0 52.3 

53.0 

90.0 57.375.0 

90.0 77.5 

90.0 84.8 

90.0 43.9 

50.0 118.2120.0 

90.0 40.5 

90.0 69.6 

78.0 

90.0 56.1 

75.0 

90.0 54.0 

68.0 112.0113.0 

90.0 88.5 49.560.0 

90.0 

40.0 86.894.0 

90.0 


|मालेगांवमहानगरपालिका 


0.6 


1.0 


भगूरनगरपरिषद चांदवडनगरपरिषद इगतपुरीनगरपरिषद नांदगांवनगरपरिषद 


1.0 1.0 0.3 


24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 


274नाशिक 275नाशिक 276नाशिक 277नाशिक 278नाशिक 279नाशिक 280नाशिक 281नाशिक 282नाशिक 283नाशिक 284नाशिक 285नाशिक 286नाशिक 287नाशिक 288|नाशिक 


0.2 


73.2 62.6 52.9 55.1 59.6 46.9 26.0 29.5 34.8 74.2 26.1 39.1 63.5 62.4 18.3 76.3 78.7 82.8 70.0 56.4 49.7 65.9 35.2 29.4 


सिन्नरनगरपरिषद त्र्यंबकनगरपरिषद 


94.7 


1.0 1.2 


|दिडोंरीनगरपंचायत कळवणनगरपचायत |निफाडनगरपंचायत |पेठनगरपंचायत सुरगणानगरपंचायत 


55.0 30.0 32.0 50.0 80.0 35.0 45.0 65.0 65.0 20.0 80.0 85.0 90.0 80.0 90.0 70.0 73.0 75.0 50.0 75.0 90.0 92.0 95.0 85.0 100.0 94.0 100.0 80.0 


1.0 


1.0 


84.6 


1.0 


|290|कोल्हापूर|इचलकरंजीनगरपरिषद 

291|कोल्हापुर|जयसिंगपूरनगरपरिषद 292|कोल्हापूरगडहिंग्लजनगरपरिषद 293|कोल्हापूरकागलनगरपरिषद 294कोल्हापूररंदवाडनगरपरिषद 
295|कोल्हापूर 

मलकापूरनगरपरिषद 296|कोल्हापूरमुरगुडनगरपरिषद 297|कोल्हापूर|पन्हाळागिरीस्थाननगरपरिषद 298|कोल्हापूर|वडगांवनगरपरिषद 


69.9 91.6 94.8 71.2 99.9 


100.0 


| | 


१४ 
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महाराष्ट्रातीलसर्वस्थानिकस्वराज्यसंस्थांचेसेवास्तरनिर्देशांक(अर्थिकवर्ष२०१६-१७)आणिउद्दीष्टे(आर्थिकवर्ष२०१७-१८) ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra 

1.पाणीपुरवठा(WaterSupply) नळाद्वारेपाणीपुरवठाहोणारीकुटुंबसंख्या-दरडोईहोणारापाणीपुरवठा(लिटर)पाण्याचेमिटरबसविलेल्यानळजोडणीचेमहसूलनमिळणाऱ्यापाण्याचेप्रमाण (Coverageofwatersupply(Percapitasupplyofwater)प्रमाण(Extentofmeteriningof(Extentofnon-revenuewater 
connections) 

waterconnections) 

(NRW)) 


2 


3 


(%) 


। 


0.0 


9.1 


___67.2 


NA 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , फेब्रुवारी १६, २०१८ /माघ २७, शके १९३९ 


NA 


अ.क्र 

जिल्हा|महानगरपालिका/नगरपरिषदेचेनांव DistriMunicipalCorporations/ 

अपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमता MunicipalCouncils 

Expectedमानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे |Expectedमानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे|Expected 
Efficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency|(२०१६-१७) 

उद्दिष्ट।Efficiency (%) M.cor/M.C.Targettill(Ipcd)M.cor/M.C. Targettill 

(%) CurrentMarch,2018 

CurrentMarch,2018 Efficiency(%) 

Efficiency(Ipcd) 2016-17 

2016-17 299|पुणेबारामतीनगरपरिषद 

100.074.378.0135.0118.4120.0 

100.0 300|पुणेचाकणनगरपरिषद 

100.046.065.0135.034.4 

60.0 

100.0 301|पुणेदौंडनगरपरिषद 

100.060.575.0135.0105.7110.0 

100.0 302|पुणेलोणावळानगरपरिषद 

100.090.496.0135.0280.3290.0 

100.0 303|पुणेतळेगांव-दाभाडेनगरपरिषद 

100.067.7 

95.0135.0146.1150.0 

100.0 304|पुणेआळंदीनगरपरिषद 

100.040.355.0135.0104.3108.0 

100.0 305|पुणे|भोरनगरपरिषद 

100.077.380.0135.0118.0120.0 

100.0 306|पुणे|इंदापूरनगरपरिषद 

100.066.7 

70.0135.090.895.0 

100.0 307|पणेजेजरीनगरपरिषद 

100.070.175.0135.0106.6110.0 

100.0 |308पुणे|जुन्नरनगरपरिषद 

100.077.680.0135.064.568.0 

100.0 309|पुणेसासवडनगरपरिषद 

100.098.8100.0135.0 96.7105.0 

100.0 310|पुणेशिरूरनगरपरिषद 

100.082.999.0135.0 120.9135.0 

100.0 311|सांगलीसांगली-मिरज-कुपवाडमहानगरपालिका 

100.062.165.0135.0140.5142.0 

100.0 312|सांगली|इस्लामपूरनगरपरिषद 

100.089.995.0 135.0130.4131.0 

100.0 313|सांगलीविटानगरपरिषद 

100.0 

_____80.0 

135.0112.5120.0 

100.0 314|सांगलीआष्टानगरपरिषद 

100.069.175.0135.065.6 

70.0 

100.0 315|सांगलीजतनगरपरिषद 

100.049.455.0135.033.040.0 

100.0 316|सांगलीतासगांवनगरपरिषद 

100.082.596.0135.086.0100.0 

100.0 317|सांगलीकडेगावनगरपंचायत 

100.070.075.0135.068.873.0 

100.0 318|सांगलीकवठेमहांकाळनगरपंचायत 

100.068.775.0135.066.068.0 

100.0 319|सांगलीपलूसनगरपंचायत 

100.043.955.0135.062.5 

70.0 

100.0 320|सांगलीशिराळानगरपंचायत 

100.088.190.0135.077.780.0 

100.0 321|सातारा|सातारानगरपरिषद 

100.099.3100.0135.0111.5120.0 

100.0 322|साताराकराडनगरपरिषद 

100.088.590.0135.0 134.7140.0 

100.0 323|साताराफलटणनगरपरिषद 

100.064.489.0135.0136.8138.0 

100.0 324|सातारा|महाबळेश्ववरगिरीस्थाननगरपरिषद 

100.070.272.0135.0114.6125.0 

100.0 325साताराम्हसवडनगरपरिषद 

100.064.668.0135.076.680.0 

100.0 326|सातारापाचगणीगिरीस्थाननगरपरिषद 

100.088.298.0135.073.780.0 

100.0 ___327|सातारा|रहिमतपूरनगरपरिषद 

100.091.192.0135.081.0100.0 

100.0 328|सातारावाईनगरपरिषद 

100.083.485.0135.0100.9105.0 

100.0 329|सातारादहीवाडीनगरपंचायत 

100.068.272.0135.056.7 

65.0 

100.0 330|साताराखंडाळानगरपंचायत 

100.054.858.0135.056.2 

60.0 

100.0 331||सातारालोणंदनगरपचायत 

100.069.073.0135.045.550.0 

100.0 332| |सातारामलकापूरनगरपंचायत 

100.097.098.0135.0142.8145.0 

100.0 333|सातारामेधानगरपंचायत 

100.079.585.0135.090.992.0 

100.0 334|सातारा|पाटणनगरपंचायत 

100.082.990.0135.094.4100.0 

100.0 335|सातारा|वडूजनगरपंचायत 

100.034.940.0135.063.6 

70.0 

100.0 336|सोलापुरबार्शीनगरपरिषद। 

100.065.668.0 

135.0 __111.2 

115.0 

100.0 337|सोलापूर|पंढरपूरनगरपरिषद 

100.080.785.0135.0 121.3125.0 

100.0 338सोलापूरअक्कलकोटनगरपरिषद 

100.065.5 

80.0135.065.470.0 

100.0 339सोलापूरधनीनगरपरिषद 

100.030.932.0135.041.170.0 

100.0 
340|सोलापूरकरमाळानगरपरिषद 

100.092.095.0135.097.798.5 

100.0 341||सोलापूरकर्डवाडीनगरपरिषद 

100.085.190.0135.0122.3125.0 

100.0 342|सोलापूर|मैंदर्गीनगरपरिषद 

100.062.765.0135.056.0 

60.0 

100.0 343|सोलापूर|मंगळवेढानगरपरिषद 

100.084.988.0135.0138.5140.0 

100.0 344सोलापूरसांगोलेनगरपरिषद 

100.070.080.0135.088.095.0 

100.0 
345|सोलापूर।माढानगरपंचायत 

100.057.5____65.0 

____135.0 

42.6 

55.0__100.0 346|सोलापरमाळशिरसनगरपंचायत 

100.016.216.8135.034.2 

38.2|100.0 347|सोलापुरमोहोळनगरपंचायत 

100.023.840.0135.0193.8200.0 

100.0 *महादुल्लानगरपंचायतीचीपाणीपुरवठ्यासंबंधीचीसर्विसलेवलबेंचमार्किंगचीसदरवर्षाचीमाहितीमहाराष्ट्रजीवनप्राधिकरणकडुननमिळाल्यामुलेमागीलवर्षाचीमाहितीसादरकरण्यातआलीआहे. 


0.0 


सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे |Expected|मानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे (२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७)उद्दिष्ट M.cor/M.C.Targettill 

M.cor/M.C.Targettill CurrentMarch,2018 

CurrentMarch,2018 Efficiency(%) 

Efficiency 

(%) 2016-17 

2016-17 57.765.020.020.5 

19.0 NA 

20.030.8 

28.0 NA10.020.013.0 

12.5 NA25.020.07.7 

7.0 0.150.020.042.4 

30.0 NA 

0.020.024.0 

20.7 NA 

0.020.040.0 

35.0 0.4 

0.620.08.8 

5.0 0.150.020.035.3 

32.0 NA 

0.020.0 

8.0 98.4100.020.024.0 

22.0 0.20.520.025.5 

15.0 34.636.020.020.4 

20.0 89.492.020.023.5 

22.0 0.010.020.015.3 

13.0 100.0100.020.028.7 

25.0 0.020.017.7 

15.0 0.020.020.010.6 

10.0 0.020.064.9 

60.0 NA 

20.018.7 

18.0 NA0.020.045.0 

44.0 NA 

0.020.025.0 

23.0 27.030.020.08.5 

8.5 NA 

0.020.019.0 

17.0 NA50.020.016.5 

15.0 100.0100.020.020.3 

20.0 NA 

0.020.022.6 

20.0 96.297.020.026.0 

22.0 100.0100.020.015.4 

13.0 NA 

0.020.014.3 

12.0 NA0.020.024.4 

22.0 NA 

20.010.5 

8.0 NA 

0.020.022.0 

21.0 100.0100.020.07.1 

6.5 NA0.020.040.0 

35.0 NA 

0.020.029.4 

25.0 NA 

0.020.049.6 

45.0 NA0.020.018.8 

18.0 NA|0.0 

20.034.0 

30.0 NA 

0.020.023.9 

21.0 NA 

0.020.017.5 

17.0 0.720.0 

16.9 0.71.020.023.7 

20.0 NA 

20.029.0 

27.0 NA 

0.020.027.5 

25.0 92.5100.020.024.5 

22.0 NA0.020.042.9 

37.0 NA|0.0 

20.054.5 

43.2 0.020.030.4 

25.0 


0.0 


0.3 


14.5 


0.0 


परा 


NA 


ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra 


पाणीपुरवठासेवेवरीलखर्चाच्यारक्कमेचीपाणीपुरवठ्याशीसंबंधितआकारांचीवसुली 


अ.क्र 


अपेक्षितकार्यक्षमता 


सध्याचीसेवा 


सध्याचीसेवा 


सध्याचीसेवा 


मार्च२०१८पर्यंत 


(२०१६-१७) 


उद्दिष्ट 


मार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता Expected |मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे 

Expected उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्ट 

Efficiency Targettill 

Targettill 

March,2018 (Hr/day) 

Efficiency 


मार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमता 

Expected 

Efficiency Targettill March,2018 


सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमता मानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे 

Expected (२०१६-१७) 

उद्दिष्ट 

Efficiency Targettill Current 


(Hr/day) 


(%) 


(२०१६-१७) 

उद्दिष्ट M.cor/M.C.Targettill CurrentEfficiency|March,2018 

2016-17 


Current Efficiency 


1.0 


2016-17 

89.4 66.7 


90.0 


2016-17 

125.5 125.9 127.6 191.4 71.3 66.5 
65.9 102.2 17.8 


90.0 90.0 
90.0 90.0 


89.0 70.2 45.9 56.0 73.0 


1.2 


1.0 


90.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


90.0 90.0 90.0 90.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


127.0 126.0 130.0 192.0 95.0 75.0 
72.0 105.0 30.0 70.0 50.0 100.0 95.0 75.0 85.0 85.0 87.0 


2.0 


95.0 75.0 100.0 90.0 100.0 75.0 100.0 93.0 100.0 100.0 98.0 100.0 100.0 98.0 100.0 80.0 70.0 90.0 100.0 80.0 90.0 50.0 100.0 100.0 100.0 95.0 97.0 95.0 100.0 100.0 

95.0 100.0 100.0 


92.0 75.0 85.0 70.0 80.0 75.0 
60.0 45.0 90.0 68.0 50.0 100.0 73.0 96.5 70.0 75.0 83.0 98.0 50.0 45.0 


48.6 95.8 89.9 65.8 77.8 82.7 84.6 


90.0 90.0 90.0 


2.0 


90.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


24.4 120.6 96.8 114.9 115.9 30.0 


70.0 


299|पुणेबारामतीनगरपरिषद 

1.0 

100.0100.0 

100.0 300|पुणे 

24.00.5 

0.5100.0100.0 

100.0 |दौंडनगरपरिषद 

24.01.0 

1.3100.0100.0 

100.0 लोणावळानगरपरिषद 

24.03.0 

3.0100.0100.0 

100.0 303|पुणेतळेगांव-दाभाडेनगरपरिषद 

24.0 

3.0100.0100.0 

100.0 304|पुणेआळंदीनगरपरिषद 

24.01.0 

100.0100.0 

100.0 305|पुणे 

24.01.01.3 

100.0 

100.0 306|पुणे|इंदापूरनगरपरिषद 

24.01.5 

1.5100.092.4 

95.0 307|पुणेजेजरीनगरपरिषद 

24.00.5 

1.0100.0100.0 

100.0 308पुणेजुन्नरनगरपरिषद 

24.02.0 

2.0100.099.2 

100.0 24.00.5 

0.5100.0100.0 

100.0 24.01.3 

1.8100.0100.0 

100.0 311|सांगली|सांगली-मिरज-कुपवाडमहानगरपालिका 

24.03.0 

3.5100.099.7 

100.0 312|सांगलीइस्लामपूरनगरपरिषद 

24.02.0 

100.0100.0 

100.0 313सांगली 

24.0 

1.0100.0 

100.0 314|सांगली 

24.02.0 

2.0100.0100.0 

100.0 315|सांगली|जतनगरपरिषद 

24.00.2 

0.3100.0100.0 

100.0 316|सांगली 

24.00.9 

1.7100.093.4 

100.0 317|सांगलीकडेगावनगरपंचायत 

24.0 

2.5100.0100.0 

100.0 318|सांगली 

24.00.2 

0.5100.070.0 

75.0 |पलूसनगरपंचायत 

24.00.5 

1.0100.0100.0 

100.0 |शिराळानगरपंचायत 

24.00.5 

0.6100.0100.0 

100.0 321सातारासातारानगरपरिषद 

24.01.0 

100.0100.0 

100.0 322साताराकराडनगरपरिषद 

24.02.0 

2.5100.0100.0 

100.0 323|सातारा 

24.0 |1.0_1.0100.0100.0 

100.0 |महाबळेश्ववरगिरीस्थाननगरपरिषद 

24.0 

2.0100.0 

98.3 म्हसवडनगरपरिषद 

24.00.50.5100.075.0 

97.0 326|सातारा|पाचगणीगिरीस्थाननगरपरिषद 

24.01.8 

2.0100.0100.0 

100.0 327|सातारारहिमतपूरनगरपरिषद 

24.00.8 

100.0100.0 

100.0 328|सातारा|वाईनगरपरिषद 

24.01.51.5 

88.9 

90.0 329|सातारादहीवाडीनगरपंचायत 

24.00.30.5100.075.0 

90.0 330|सातारा|खंडाळानगरपंचायत 

24.00.3 

0.3100.0100.0 

100.0 331|सातारालोणंदनगरपंचायत 

24.00.5 

0.5100.043.6 

50.0 332|सातारा 

___24.0 

24.024.0 

100.0|100.0 333|सातारा|मेधानगरपंचायत 

24.03.0 

3.0100.088.9 

95.0 334|सातारापाटणनगरपंचायत 

24.0 

100.0100.0 

100.0 335|सातारा|वडूजनगरपंचायत 

24.0 

1.0100.0100.0 

100.0 336|सोलापूर 

24.0 

100.0100.0 

100.0 
337|सोलापूरपंढरपूरनगरपरिषद 

24.01.0 

1.0100.034.2 

40.0 338|सोलापूरअक्कलकोटनगरपरिषद 

24.00.5 

0.5100.0100.0 

100.0 24.00.80.8100.0100.0 

100.0 करमाळानगरपरिषद 

24.01.0 

2.0100.00100.0 

100.0 कर्डवाडीनगरपरिषद 

24.00.8 

1.0100.099.8 

100.0 
342|सोलापूरमैंदर्गीनगरपरिषद 

24.01.0 

1.0100.0100.0 

100.0 मंगळवेढानगरपरिषद 

24.00.5 

1.0100.097.9 

100.0 
344|सोलापूरसांगोलेनगरपरिषद 

24.01.0 

1.0100.096.8 

100.0 माढानगरपंचायत 24.0 

100.0 

ND 346|सोलापुरमाळशिरसनगरपंचायत 

24.00.8 

1.0100.0 

76.0 24.00.7 

1.0100.0100.0 

100.0 *महादुल्लानगरपंचायतीचीपाणीपुरवठ्यासंबंधीचीसर्विसलेवलबेंचमार्किंगचीसदरवर*महादुल्लानगरपंचायतीचीपाणीपुरवठ्यासंबंधीचीसर्विसलेवलबेंचमार्किंगचीसदरवर्षाचीमाहितीमहाराष्ट्रजीवनप्राधिकरणकडुननमिळाल्यामुलेमागीलवर्षाचीमाहितीसादरकरण्यातआलीआहे. 


1.0 


90.0 90.0 90.0 


86.4 
81.1 40.0 100.0 89.6 94.9 100.0 95.5 92.0 100.0 

97.4 100.0 74.3 66.7 78.3 100.0 76.1 64.5 37.5 82.6 100.0 100.0 93.3 93.8 91.7 100.0 100.0 88.9 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 93.5 82.7 100.0 100.0 81.8 87.6 90.9 93.1 94.3 75.0 68.4 82.9 


2.0 


100.0 100.0 


35.0 125.0 

97.0 116.0 120.0 35.0 70.0 75.0 75.0 112.0 80.0 105.0 40.0 70.0 35.0 


90.0 90.0 90.0 


68.6 46.2 110.8 63.3 104.8 24.7 65.4 28.5 106.3 


48.8 42.0 80.9 64.1 48.8 64.1 69.4 95.7 59.0 70.5 79.0 96.9 
40.8 39.8 42.7 
62.4 52.7 82.9 14.5 93.2 89.5 88.9 60.6 85.7 43.8 80.1 95.4 99.4 76.9 

6.2 47.0 59.0 85.9 15.1 71.5 86.3 92.6 81.6 83.4 71.8 9.3 25.2 37.5 


0.8 


90.0 87.0 95.0 92.0 89.0 70.0 87.0 48.0 85.0 97.0 100.0 


90.0 90.0 


90.0 90.0 


1.0 


0.8 1.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


1.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 96.0 85.0 100.0 100.0 98.0 90.0 95.0 97.0 100.0 80.0 


90.0 90.0 90.0 


92.0 128.0 120.0 80.0 50.0 55.0 45.0 85.0 103.0 60.0 85.0 85.0 22.0 98.0 80.0 


126.1 117.9 
72.6 44.2 45.1 43.7 74.9 102.1 53.0 79.3 76.3 19.7 95.9 61.4 


90.0 90.0 


15.0 52.0 80.0 90.0 25.0 75.0 90.0 95.0 90.0 93.0 95.0 15.0 43.2 50.0 


90.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 


90.0 90.0 90.0 


100.0 


महाराष्ट्रातीलसर्वस्थानिकस्वराज्यसंस्थांचेसेवास्तरनिर्देशांक(अर्थिकवर्ष२०१६-१७)आणिउद्दीष्टे(आर्थिकवर्ष२०१७-१८) 

ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra 


10 


मार्च२०१८पर्यंत 


अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवा 

Expected Efficiency(२०१६-१७) 

M.cor/M.C. 

Current 
Efficiency 


13 मार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवा 

Expected उद्दिष्ट 

Efficiency(२०१६-१७) Targettill 

M.cor/M.C. March,2018 

Current 
Efficiency 


उद्दिष्ट Targettill March,2018 


(%) 


97.8 


2अकोला 


अकोलामहानगरपालिका अकोटनगरपरिषद बाळापूरनगरपरिषद मूतिर्जापूरनगरपरिषद 


NA 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


NA NA NA NA NA NA 109.7 


70.9 89.5 87.9 84.6 85.8 63.1 83.3 


5अकोला 6अकोला 


0.0 


8 


अमरावती 


NA 


0.0 


NA 


अमरावतीमहानगरपालिका अचलपूरनगरपरिषद अंजनगांवसुर्जीनगरपरिषद चांदूरबाजारनगरपरिषद 


110.0 

0.0 40.0 


NA 


10अमरावती 

11अमरावती ___12अमरावती 

13अमरावती 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


NA 


चिखलदरागिरिस्थाननगरपरिषद दर्यापूरनगरपरिषद धामणगावरेल्वेनगरपरिषद मोर्शीनगरपरिषद शेंदुरजनाघाटनगरपरिषद वरुडनगरपरिषद भातकुलीनगरपंचायत धारणीनगरपंचायत नांदगावखांडेश्वरनगरपंचायत तिवसानगरपचायत बुलढाणानगरपरिषद चिखलीनगरपरिषद खामगांवनगरपरिषद मलकापूरनगरपरिषद शेगांवनगरपरिषद 


15अमरावती 16अमरावती 17अमरावती 18अमरावती 19अमरावती 20अमरावती 21अमरावती 22बलढाणा 23बलढाणा 


100.0 100.0 100.0 97.9 100.0 64.4 72.8 82.4 37.8 61.8 87.3 
54.7 83.8 93.7 83.8 


50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 


NA 


NA 


NA 


11 मार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवा 

Expected|मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expected 
Efficiency 

उद्दिष्ट 

Efficiency M.cor/M.C.Targettill 

M.cor/M.C. CurrentMarch,2018 

Current 
Efficiency 

Efficiency 2016-17 100.0100.0 

0.015.0100.0 

NA 100.0100.00.0 

0.0100.0 

NA 100.0100.00.0 

0.0100.0 

NA 100.0100.0 

0.00.0 

100.0 100.00.00.0100.0 

NA 100.0100.00.00.0100.0 

NA 100.0100.0 

0.530.0100.0 

11.1 100.0100.0 

0.00.0 

100.0 100.0100.0 

0.050.0 

100.0 100.0100.00.0 

100.0 

NA 100.0100.00.0 

0.0100.0 

NA 100.0100.0 

0.00.0100.0 

NA 100.0100.00.00.0100.0 

NA 100.0100.00.00.0 

100.0 100.0100.00.00.0100.0 

NA 100.0100.00.0 

0.0100.0 

NA 100.0100.00.00.0100.0 

NA 80.0100.00.00.0100.0 

NA 100.0100.00.00.0 

100.0 100.0100.0 

0.00.0 

100.0 70.0100.0 

0.00.0 

100.0 100.0100.00.00.0100.0 

NA 80.0100.00.00.0100.0 

NA 90.0100.0 

0.00.0 

100.0 100.0100.0 

0.0100.0 

NA 100.0100.014.525.0100.0 

15.2 100.0100.00.00.0100.0 

NA 100.0100.00.00.0100.0 

NA 100.0100.0 

0.00.0100.0 

NA 95.0100.00.00.0100.0 

NA 100.0100.00.00.0100.0 

NA 100.0100.00.00.0100.0 

NA 100.0100.00.00.0100.0 

NA 100.0100.00.00.0100.0 

NA 95.0100.0 

0.0100.0 

NA 100.0100.047.460.0100.0 

26.5 100.0100.00.00.0100.0 

NA 100.0100.00.0 

100.0 

NA 100.0100.00.0 

100.0 

NA 100.0100.00.00.0100.0 

NA 100.0100.00.00.0 

100.0 100.0100.0 

0.0100.0 

NA 100.0100.0 

0.0100.0 

NA 100.0100.0 

0.0100.0 

NA 100.0100.00.00.0100.0 

NA 100.0100.00.00.0100.0 

NA 100.0100.00.00.0100.0 

NA 100.0 

100.0 

NA 100.0100.00.00.0100.0 

NA 100.0100.00.00.0100.0 

NA 100.0100.00.0 

0.0 

100.0 100.0100.00.00.0100.0 

NA 100.0100.00.00.0100.0 

NA 100.0100.0 

0.00.0100.0 

NA 100.0100.0 

0.00.0100.0 

NA 100.0100.00.00.0100.0 

NA 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


NA 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


25|बलढाणा 


0.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 


NA 


117.9 NA 


26|बलढाणा 27बुलढाणा 28बलढाणा 29बलढाणा 


जळगांव-जामोदनगरपरिषद 


NA 


0.0 


बुलढाणा 


0.0 


मेहकरनगरपरिषद नांदुरानगरपरिषद सिंदखेडराजानगरपरिषद मोताळानगरपचायत संग्रामपुरनगरपंचायत कारंजानगरपरिषद वाशिमनगरपरिषद मंगळरपीरनगरपरिषद रिसोडनगरपरिषद मालेगावनगरपचायत 


0.0 


NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 


0.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


0.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


NA 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


99.0 
76.6 80.1 82.1 72.0 60.8 62.5 87.7 64.9 73.0 100.0 50.5 64.1 95.4 91.5 97.0 93.0 89.7 83.4 78.6 73.7 96.5 84.0 89.4 82.4 88.7 98.7 81.2 32.0 


31|बलढाणा 32बुलढाणा 33बलढाणा 34बुलढाणा 35वाशिम 36वाशिम 37वाशिम 38वाशिम 39वाशिम 40वाशिम 41यवतमाळ 42यवतमाळ 43यवतमाळ 44यवतमाळ 45यवतमाळ 46यवतमाळ 47यवतमाळ 48यवतमाळ 49यवतमाळ 50यवतमाळ 51यवतमाळ 52यवतमाळ 53यवतमाळ 54यवतमाळ 55यवतमाळ 56यवतमाळ 


0.0 


NA 


0.0 


0.0 


पुसदनगरपरिषद वणीनगरपरिषद आर्णीनगरपरिषद दारव्हानगरपरिषद दिग्रसनगरपरिषद घाटंजीनगरपरिषद 


0.0 


NA NA NA 


NA 


NA NA 


0.0 


0.0 


उमरखेडनगरपरिषद बाभुळगावनगरपंचायत कळबनगरपचायत 


NA NA 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


0.0 


NA 


NA 


NA 


मारेगावनगरपचायत नेरनवाबपुरनगरपंचायत राळेगावनगरपंचायत झरीजामणीनगरपंचायत 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


100.0 100.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 


NA NA NA NA 


0.0 0.0 


0.0 


14 


17 


18 


Expected Efficiency 


Expected Efficiency 


Expected Efficiency 


Efficiency 


उद्दिष्ट 


Efficiency 


उद्दिष्ट Targettill March,2018 


Targettill March,2018 


(२०१६-१७) M.cor/M.C. 

Current 
Efficiency 2016-17 


(२०१६-१७) M.cor/M.C. 

Current 
Efficiency 


Targettill March,2018 


(२०१६-१७) M.cor/M.C. 

Current 
Efficiency 2016-17 

NA NA NA 


March,2018 


March,2018 


(२०१६-१७) M.cor/M.C. 

Current 
Efficiency 2016-17 

NA NA NA NA NA 


(%) 


M.cor/M.C. 

Current 
Efficiency 2016-17 

22.5 NA 66.7 NA 


80.0 


20.0 20.0 


0.0 


अकोलामहानगरपालिका अकोटनगरपरिषद। बाळापूरनगरपरिषद मूतिर्जापूरनगरपरिषद 


0.0 0.0 0.0 0.0 


25.0 

0.0 90.0 0.0 


20.0 


100.0 


NA 


1अकोला 2अकोला 3अकोला 4अकोला 5अकोला 6अकोला 

अमरावती 8अमरावती 


20.0 20.0 20.0 


100.0 100.0 

91.0 100.0 

84.0 100.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


32.1 2.7 2.7 


NA 


100.0 80.3 


90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 


तेल्हारानगरपरिषद अमरावतीमहानगरपालिका 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 


1.0 1.0 38.0 

4.2 10.0 

1.0 10.0 40.0 20.0 

1.0 52.0 

4.0 10.0 0.3 


100.0 


24.4 


20.0 20.0 


100.0 NA NA NA NA NA 


0.0 NA NA NA NA NA NA 


अंजनगांवसर्जीनगरपरिषद चांदूरबाजारनगरपरिषद चांदूररेल्वेनगरपरिषद चिखलदरागिरिस्थाननगरपरिषद दर्यापूरनगरपरिषद 


0.0 0.0 


NA NA 18.7 12.1 NA NA 


10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


95.0 100.0 100.0 


100.0 100.0 96.2 76.9 


0.5 0.3 3.2 


20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 


90.0 90.0 90.0 90.0 


56.4 


0.2 


0.0 0.0 0.0 0.0 


10अमरावती 

11अमरावती __12अमरावती 

13अमरावती 14अमरावती 15अमरावती 16अमरावती 17अमरावती 18अमरावती 19अमरावती 20अमरावती 21अमरावती 


0.5 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


NA NA 


NA 


0.0 0.0 0.0 0.0 


100.0 97.0 100.0 


0.0 100.0 50.0 15.0 0.0 0.0 0.0 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 95.0 0.0 0.0 70.0 


NA 


6.7 


NA 


शेंदुरजनाघाटनगरपरिषद वरुडनगरपरिषद भातकुलीनगरपंचायत 


20.0 


NA 


1.7 


17.0 2.0 0.0 


90.0 


0.0 


NA NA NA 


100.0 95.0 70.0 


90.0 


20.0 20.0 


NA NA NA NA 


0.0 0.0 0.0 0.0 


60.0 


0.0 28.6 0.5 1.3 


0.0 0.0 


96.2 100.0 

96.3 100.0 70.4 40.8 43.2 56.9 46.2 90.6 100.0 91.1 96.3 91.7 55.6 


80.0 80.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


30.0 1.0 2.0 10.0 


90.0 90.0 90.0 


NA 


0.0 


चिखलीनगरपरिषद खामगांवनगरपरिषद मलकापुरनगरपरिषद शेगांवनगरपरिषद देऊळगावराजानगरपरिषद जळगांव-जामोदनगरपरिषद 


65.0 55.0 100.0 100.0 96.0 98.0 


20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 


80.0 


NA NA NA 92.9 NA NA 45.5 NA 56.0 NA 46.8 NA NA 


25|बलढाणा 26बलढाणा 27बलढाणा 


3.9 


NA 77.8 


100.0 


0.0 100.0 

0.0 0.0 


60.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


80.0 


80.0 0.0 0.0 0.0 


90.0 90.0 90.0 90.0 


0.3 


3.3 1.0 6.0 


NA 


4.8 


55.0 


बलढाणा 


NA NA NA 


NA 


0.8 0.6 


30बलढाणा 


0.0 


0.0 


1.0 


0.0 0.0 0.0 


नांदुरानगरपरिषद 


NA 


0.3 


बुलढाणा 


NA 


0.0 0.0 


20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 


NA NA NA NA 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


100.0 87.6 66.7 100.0 


0.0 0.0 


90.0 90.0 90.0 


NA 


0.0 


NA NA 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


0.0 0.0 0.0 0.1 


NA NA 


NA 


मोताळानगरपचायत संग्रामपुरनगरपंचायत कारंजानगरपरिषद वाशिमनगरपरिषद मंगळरपीरनगरपरिषद रिसोडनगरपरिषद मालेगावनगरपंचायत 


96.9 


93.0 100.0 90.0 80.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.0 90.0 60.0 


0.0 0.0 


90.0 90.0 


NA 


1.0 


NA 


0.0 


NA 


80.0 80.0 


2.6 0.0 


0.0 


10.0 10.0 0.0 0.0 


20.0 


0.0 


NA NA NA NA NA NA 


NA NA NA 


93.8 95.9 80.0 54.2 


0.0 


90.0 90.0 90.0 


0.0 


0.0 


34बुलढाणा 35वाशिम 36वाशिम 37वाशिम 38वाशिम 39वाशिम 40वाशिम 41यवतमाळ 42यवतमाळ 43यवतमाळ 44यवतमाळ 45यवतमाळ 46यवतमाळ 47यवतमाळ 48यवतमाळ 49यवतमाळ 


80.0 80.0 80.0 


यवतमाळनगरपरिषद पुसदनगरपरिषद 


NA NA NA NA 


0.0 0.5 1.9 1.8 


100.0 


90.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 


2.0 2.5 3.2 0.0 


NA NA NA NA 


NA 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


NA NA 


आर्णीनगरपरिषद दारव्हानगरपरिषद 


0.0 0.0 0.0 0.0 


NA 


NA 


0.0 


29.9 


NA NA 


0.0 


100.0 100.0 95.3 65.0 100.0 96.2 


NA NA 


20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 


100.0 98.0 100.0 100.0 
100.0 

87.0 100.0 100.0 

90.0 100.0 100.0 


NA 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


50.0 0.0 5.0 


0.0 


4.6 


0.0 0.0 


28.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


0.0 0.0 0.0 


NA 


90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 


0.3 


NA NA 


NA 


NA 


0.0 0.0 


NA 


0.0 


उमरखेडनगरपरिषद बाभुळगावनगरपंचायत कळंबनगरपंचायत महागावनगरपंचायत मारेगावनगरपचायत नेरनवाबपुरनगरपंचायत 


0.0 


NA 


0.0 


100.0 100.0 84.0 


NA NA 


0.0 0.0 


53यवतमाळ 


0.0 


NA 


0.0 


0.0 


0.0 


NA 


0.0 


0.0 


NA 


0.0 


54यवतमाळ 55यवतमाळ 


NA NA 


80.0 80.0 80.0 


100.0 100.0 25.0 


100.0 100.0 30.0 


100.0 100.0 100.0 


0.0 


90.0 90.0 90.0 


NA 


0.0 


56यवतमाळ 


झरीजामणीनगरपंचायत 


NA 


0.0 


NA 


0.0 


0.0 


NA 


0.0 


सर्विसलेवलबेंचमार्किंग२०१६-१७/ ServiceLevelBenchmarking2016-17 


१८ 


जिल्हा 


महानगरपालिका/ नगरपरिषदेचेनांव 

Municipal Corporations/ MunicipalCouncils 


District 


महाराष्ट्रातीलसर्वस्थानिकस्वराज्यसंस्थांचेसेवास्तरनिर्देशांक(अर्थिकवर्ष२०१६-१७)आणिउद्दीष्टे(आर्थिकवर्ष२०१७-१८) ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra 

2.मल:निस्सारणव्यवस्था(SanitationandSewerage) स्वच्छतागृहउपलब्धतेचेप्रमाण 

मल:निस्सारणसेवेच्याउपलब्धतेचेप्रमाणमल:निस्सारणव्यवस्थाद्वारेजमाहोणाऱ्यामल:निस्सारणप्रक्रियाप्रकल्पाच्याकार्यक्षमतेचे (CoverageofToilets)(Coverageofsewagenetworkservices) 

मल:निस्सारणाचेप्रमाण 

प्रमाण (Collectionefficiencyofthesewage(Adequacyofsewagetreatmentcapacity) 

_network) 1011 

13 अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवा|मार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवा|मार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवा|मार्च२०१८पर्यंत 

Expected|मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expectedमानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे| Expected|मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expected|मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे 
Efficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्ट (%)M.cor/M.C.Targettill 

M.cor/M.C.Targettill 

(%) M.cor/M.C.Targettill 

(%)M.cor/M.C. 

Targettill CurrentMarch,2018 CurrentMarch,2018CurrentMarch,2018 

Current 

March,2018 
Efficiency(%) 

Efficiency(%) 

Efficiency(%) 

Efficiency 

(%) 2016-172016-172016-17 

2016-17 100.071.8100.0100.00.0 

100.0 

NA0.0100.0NA 

0.0 100.098.6100.0100.00.00.0100.0 

NA0.0100.0 

NA 100.0100.0100.0100.00.00.0100.0NA0.0100.0 

NA 100.099.4100.0100.0 0.050.0100.0NA0.0100.0 

NA 

0.0 100.078.595.0100.0 0.00.0100.0 

0.0 100.0 

NA 100.095.3100.0100.091.395.0100.00.0 

100.0NA 

0.0 100.090.595.0100.00.00.0100.0NA0.0100.0 

0.0 


(%) 


0.0 


0.0 


0.0 


NA 


0.0 


0.0 


NA 


100.0 


98.1 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 


NA 


NA 


0.0 0.0 


0.0 0.0 


100.0 


90.0 


95.0 


100.0 


0.0 


100.0 


NA 


NA 


78.0 


100.0 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


NA 


0.0 


57औरंगाबाद 

58औरंगाबाद ___59औरंगाबाद ___60औरंगाबाद ___61औरंगाबाद 

62औरंगाबाद 

63औरंगाबाद ___64बीड 

65बीड 66|बीड 67|बीड 68बीड 69बीड 70बीड 71बीड 

72|बीड ___73हिंगोली __74|हिंगोली 

75|हिंगोली 76|हिंगोली 77|हिंगोली 


100.0 100.0 100.0 


74.0 96.9 95.2 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 


0.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


100.0 


0.0 


NA 


NA NA 


0.0 0.0 


0.0 


0.0 


NA 


100.0 ____100.0 ___100.0 

100.0 100.0 


100.0 100.0 


100.0 100.0 


100.0 


89.5 


0.0 


NA 


NA 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 


89.2 72.3 


100.0 


100.0 100.0 


0.0 0.0 0.0 


NA NA 


0.0 0.0 0.0 0.0 


100.0 


NA NA NA 


0.0 


0.0 


100.0 


100.0 


___ महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , फेब्रुवारी १६, २०१८ / माघ २७, शके १९३९ 


100.0 


85.2 


90.0 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 


0.0 


100.0 


NA 


100.0 


86.4 


90.0 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


100.0 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 


100.0 100.0 100.0 


100.0 ___100.0 

100.0 


0.0 0.0 


100.0 68.2 


0.0 0.0 0.0 0.0 


100.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 


0.0 0.0 


NA NA NA 


0.0 0.0 


NA NA NA 


100.0 100.0 


0.0 


| 


50.0 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


N| 


0.0 0.0 


100.0 


81.7 


100.0 


100.0 


0.0 


100.0 


0.0 


100.0 


0.0 0.0 


NA NA 


NA NA 


100.0 


79.1 


100.0 


100.0 


0.0 


100.0 


0.0 


100.0 


0.0 


78जालना 
|79जालना 

80|जालना ___81जालना 

82जालना 


100.0 


96.6 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


सिल्लोडनगरपरिषद गंगापूरनगरपरिषद खुलदाबादनगरपरिषद पैठणनगरपरिषद |वैजापूरनगरपरिषद |फुलंब्रीनगरपंचायत |सोयगावनगरपंचायत बीडनगरपरिषद अंबेजोगाईनगरपरिषद माजलगांवनगरपरिषद परळीवैजनाथनगरपरिषद गेवराईनगरपरिषद किल्लेधारूरनगरपरिषद केजनगरपंचायत पाटोदानगरपंचायत वडवणीनगरपंचायत बसमतनगरनगरपरिषद हिंगोलीनगरपरिषद कळमनुरीनगरपरिषद 

औंढानागनाथनगरपंचायत |सेनगावनगरपंचायत जालनानगरपरिषद अंबडनगरपरिषद भोकरदननगरपरिषद परतूरनगरपरिषद बदनापूरनगरपंचायत उदगीरनगरपरिषद अहमदपूरनगरपरिषद औसानगरपरिषद निलगानगरपरिषद चाकूरनगरपंचायत देवणीनगरपंचायत जळकोटनगरपंचायत |रेणापूरनगरपंचायत |शिरुरअनंतपाळनगरपंचायत 

देग्लूरनगरपरिषद |भोकरनगरपरिषद धर्माबादनगरपरिषद हदगांवनगरपरिषद कंधारनगरपरिषद |किनवटनगरपरिषद कुंडलवाडीनगरपरिषद लोहानगरपरिषद मुदखेडनगरपरिषद उमरीनगरपरिषद अर्धापूरनगरपंचायत |हिमायतनगरनगरपंचायत माहूरनगरपंचायत 


0.0 


100.0 


0.0 


100.0 100.0 


94.5 98.3 


0.0 0.0 


100.0 100.0 


NA NA 


0.0 0.0 


100.0 100.0 


NA NA 


0.0 0.0 


100.0 


0.0 


| 


लातूर 


100.0 100.0 

91.0 100.0 


0.0 


0.0 


NA 


NA 


0.0 


| 


लातूर 


100.0 100.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 


0.0 


77.2 94.0 98.5 75.8 52.4 


NA 


100.0 100.0 100.0 


0.0 0.0 


0.0 0.0 0.0 


100.0 100.0 100.0 


NA NA 


0.0 0.0 


85लातुर 


100.0 


0.0 


NA 


| 


100.0 


100.0 


NA 


0.0 


0.0 


86लातूर 
87लातूर 


90.0 60.0 


100.0 100.0 


0.0 0.0 


0.0 0.0 


100.0 100.0 


NA NA 


100.0 


100.0 


NA 


0.0 


0.0 


100.0 


88.5 


100.0 


100.0 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


88लातूर 
89लातूर 
90लातूर 


100.0 


44.6 


80.0 


100.0 


0.0 


0.0 0.0 0.0 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 100.0 


78.8 


90.0 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 100.0 


100.0 100.0 


0.0 0.0 


91लातुर 


। 


92.4 


100.0 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 


98.5 


100.0 


100.0 


4.1 


60.0 


100.0 


0.0 


50.0 


100.0 


NA 


50.0 


70.0 


0.0 


0.0 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 100.0 


60.2 73.0 


100.0 100.0 


100.0 100.0 


75.0 


0.0 


0.0 


NA 


0.0 


100.0 


0.0 


NA NA 


100.0 


100.0 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 


0.0 


100.0 


100.0 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 


NA 


NA 


0.0 


0.0 0.0 


100.0 


85.1 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 


NA 


NA 


92नांदेड 93नांदेड 94नांदेड 95नांदेड 96नांदेड 97नांदेड 98नांदेड 99नांदेड 100नांदेड 101नांदेड 102नांदेड 

103नांदेड |104नांदेड 


100.0 


0.0 


100.0 


NA 


NA 


100.0 100.0 


0.0 0.0 


0.0 0.0 


0.0 0.0 0.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 


0.0 


100.0 


NA 


NA 


100.0 __60.0 

85.0 100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


NA 


94.1 50.4 77.7 97.5 82.0 79.9 


0.0 


100.0 100.0 


100.0 100.0 


NA NA 


0.0 0.0 


100.0 


0.0 


0.0 


NA 


0.0 


100.0 


100.0 


100.0 


0.0 


100.0 


0.0 


100.0 


0.0 0.0 


NA NA 


NA NA 


0.0 0.0 


100.0 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 


100.0 100.0 


100.0 


100.0 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


____ 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra 

2.मल:निस्सारणव्यवस्था(SanitationandSewerage) मल:निस्सारणपुर्नवापरआणिपुर्नचक्रीकरणाची 

मल:निस्सारणव्यवस्थापनाकरितायेणाऱ्याखर्चाची 


(Qualityofsewagetreatment) 


मल:निस्सारणआकारवसुलीचीकार्यक्षमता (Efficiencyincollectionofsewage 

charges) 


Municipal 


MunicipalCouncils 


14 

17 अपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवा।मार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवा| Expected|मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे| Expected|मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expected|मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expected 

Expected|मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे 
Efficiency 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७)Efficiency(२०१६-१७) 

Efficiency 

उद्दिष्ट M.cor/M.C.TargettillM.cor/M.C.TargettillM.cor/M.C.M.cor/M.C. 

M.cor/M.C. CurrentMarch,2018CurrentMarch,2018CurrentMarch,2018 

CurrentMarch,2018 

Current 

March,2018 
Efficiency(%)Efficiency 

Efficiency(%)Efficiency 

Efficiency 

(%) 2016-172016-172016-172016-17 

2016-17 100.0 

20.0NA 

80.0100.0100.0100.00.1 

0.0 100.0NA0.020.0NA0.080.0 

100.0100.00.0 

NA 100.0NA0.020.0NA0.080.0 

100.0100.00.25.0 

61.1 

65.0 0.0NA 

80.0100.0100.0 

0.090.0|NA 

0.0 NA0.020.0 

0.080.0100.0100.0100.0 

90.0 100.0NA0.020.0NA 

80.082.495.0100.00.0 

90.0NA 

0.0 100.0 

NA0.020.0NA0.080.014.315.0100.00.00.090.0 

0.0 


NA 


0.0 


0.0 


2.0 


90.0 


NA 


57 58 


औरंगाबाद औरंगाबाद 


0.0 


NA 


20.0 


0.0 
0.0 


NA 


0.0 


NA 


61 62 63 


औरंगाबाद औरंगाबाद औरंगाबाद 


0.0 


NA 


64बीड 


100.0 


NA 


0.0 


20.0 


NA 


0.0 


80.0 


100.0 


0.5 


90.0 


NA 


5.0 7.0 


0.0 0.0 


65|बीड 


100.0 


NA 


0.0 


20.0 


NA 


0.0 


80.0 


80.0 


4.0 


90.0 


NA 


100.0 73.2 38.2 77.8 


100.0 


0.0 


20.0 


NA 


0.0 


80.0 


40.0 


0.0 


NA 


0.0 


NA NA 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


20.0 


NA 


0.0 


0.0 0.0 8.6 


0.0 


0.0 0.0 0.0 


20.0 


NA 


0.0 


80.0 


100.0 


NA NA 


0.0 


0.0 10.0 5.0 


100.0 94.2 


90.0 90.0 


100.0 


20.0 


NA 


0.0 


80.0 


0.2 


0.0 


NA NA NA NA NA NA 


NA 


0.0 


0.0 


0.0 


100.0 100.0 


20.0 20.0 


NA NA 


0.0 0.0 


80.0 80.0 


100.0 58.3 


100.0 100.0 


NA 


0.0 


100.0 

65.0 100.0 


0.0 


66|बीड 67बीड 68बीड 69|बीड 70बीड 71बीड 72|बीड 73|हिंगोली 74|हिंगोली 75|हिंगोली 76|हिंगोली 77हिंगोली 


90.0 


0.0 


0.0 0.0 


वडवणीनगरपंचायत 


100.0 


NA 


0.0 


20.0 


NA 


0.0 


80.0 


100.0 


100.0 


0.0 


90.0 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


20.0 


NA 


0.0 


80.0 


100.0 


100.0 


90.0 


NA 


0.0 


0.0 5.0 


100.0 


NA 


0.0 


80.0 


100.0 


90.0 


|हिंगोलीनगरपरिषद कळमनुरीनगरपरिषद औंढानागनाथनगरपंचायत 


NA NA 


100.0 100.0 


20.0 20.0 20.0 


NA NA 


0.0 0.0 0.0 


0.0 4.8 0.0 0.0 


0.0 0.0 0.0 


81.2 60.0 79.0 


100.0 85.0 85.0 85.0 90.0 


80.0 80.0 80.0 


100.0 100.0 100.0 


0.0 0.0 


90.0 90.0 


NA NA NA NA 


NA 


0.0 0.0 


100.0 


NA 


20.0 


NA 


0.0 


80.0 


0.0 


0.0 


90.0 


0.0 


78जालना 


100.0 


NA 


0.0 


20.0 


0.0 


80.0 


88.0 


100.0 


1.2 


3.0 


NA 


0.0 


NA NA 


79जालना 


100.0 


NA 


0.0 


20.0 


0.0 


80.0 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


90.0 


NA 


0.0 


80|जालना 


100.0 


NA 


0.0 


20.0 


NA 


0.0 


80.0 


85.4 82.4 75.0 76.0 26.7 


100.0 


10.0 


90.0 


NA 


0.0 


1.8 0.0 


81|जालना 


0.0 


NA 


100.0 


100.0 100.0 


0.0 


NA NA 


85.0 90.0 35.0 


20.0 20.0 


0.0 0.0 


80.0 80.0 


0.0 0.0 


90.0 90.0 


NA NA 


|जालना 


0.0 


NA 


100.0 


0.0 


0.0 


83लातुर 


NA 


0.0 


0.0 


100.0 


0.0 


0.0 


90.0 


100.0 100.0 100.0 


20.0 20.0 


NA NA 


NA 


80.0 80.0 80.0 


NA NA 


0.0 


96.4 81.8 90.8 


100.0 


0.0 


0.0 0.0 


90.0 90.0 


0.0 0.0 0.0 


NA 


0.0 


20.0 


NA 


0.0 


100.0 


0.0 


| 


NA 


100.0 


NA 


NA 


0.0 


80.0 


0.0 


90.0 


NA 


100.0 100.0 100.0 


0.0 0.0 


0.0 


20.0 20.0 


85.7 51.0 


95.0 60.0 


0.0 0.0 


100.0 


NA 


NA 


0.0 


80.0 


0.0 


90.0 


NA 


84लातूर 
85लातूर 
86लातूर 
87लातूर 88लातूर 
89लातूर 
90लातूर 
91लातूर 


NA 


0.0 


20.0 


NA 


0.0 


80.0 


11.6 


20.0 


100.0 


0.0 


90.0 


NA 


0.0 


100.0 100.0 100.0 


NA 


0.0 


NA 


80.0 


100.0 


100.0 


0.0 


90.0 


NA 


20.0 20.0 


100.0 100.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 


NA 


0.0 0.0 0.0 


0.0 


NA 


80.0 


0.0 


90.0 


NA 


0.0 


100.0 33.3 


100.0 50.0 


|शिरुरअनंतपाळनगरपंचायत 


100.0 


NA 


0.0 


20.0 


NA 


80.0 


100.0 


0.0 


90.0 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


50.0 


20.0 


NA 


10.0 


80.0 


100.0 


100.0 


15.0 


। 


80.7 


85.0 


100.0 


NA 


0.0 


NA 


80.0 


32.1 


50.0 


0.0 


90.0 


NA 


0.0 0.0 


100.0 
100.00 


100.0 


NA 


0.0 


NA 


80.0 


100.0 


100.0 


0.0 


90.0 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


0.0 


80.0 


70.0 


100.0 


0.0 


90.0 


NA 


0.0 


NA NA 


100.0 


NA 


0.0 


20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 


80.0 


100.0 


5.0 


90.0 


92नांदेड 93नांदेड 94नांदेड 95नांदेड 96नांदेड 97नांदेड 98नांदेड 99नांदेड 100नांदेड 

101नांदेड |102नांदेड 


NA 


1.9 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 1.8 
0.0 


0.0 


0.0 0.0 


100.0 


NA 


0.0 


NA 


80.0 


80.0 


0.0 


90.0 


100.0 77.8 89.2 100.0 


NA 


NA 


0.0 


0.0 


80.0 


0.0 


90.0 


0.0 


100.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


NA NA NA 


NA NA 


NA 


0.0 


80.0 


5.0 


93.0 100.0 90.0 85.0 


90.0 90.0 


100.0 


NA 


0.0 0.0 0.0 


20.0 


80.0 


0.0 0.0 


NA 


0.0 0.0 0.0 


100.0 


NA 


20.0 


NA 


80.0 


79.3 


0.0 


0.0 


NA 


100.0 


NA 


NA 


0.0 


80.0 


80.0 


100.0 


90.0 


NA 


0.0 


0.0 0.0 


20.0 20.0 


0.0 0.0 


0.0 0.0 


100.0 


NA 


NA 


0.0 


80.0 


92.5 


100.0 


100.0 


90.0 


NA 


|हिमायतनगरनगरपंचायत माहूरनगरपंचायत 


104नांदेड 


100.0 


NA 


0.0 


20.0 


NA 


0.0 


80.0 


100.0 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


NA 


0.0 


सर्विसलेवलबेंचमार्किंग२०१६-१७/ ServiceLevelBenchmarking2016-17 


२० 


जिल्हा District 


महानगरपालिका/ नगरपरिषदेचेनांव 

Municipal Corporations/ MunicipalCouncils 


महाराष्ट्रातीलसर्वस्थानिकस्वराज्यसंस्थांचेसेवास्तरनिर्देशांक(अर्थिकवर्ष२०१६-१७)आणिउद्दीष्टे(आर्थिकवर्ष२०१७-१८) ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra 

2.मल:निस्सारणव्यवस्था(SanitationandSewerage) स्वच्छतागृहउपलब्धतेचेप्रमाण 

मल:निस्सारणसेवेच्याउपलब्धतेचेप्रमाणमल:निस्सारणव्यवस्थाद्वारेजमाहोणाऱ्यामल:निस्सारणप्रक्रियाप्रकल्पाच्याकार्यक्षमतेचे (CoverageofToilets)(Coverageofsewagenetworkservices) 

मल:निस्सारणाचेप्रमाण 

प्रमाण (Collectionefficiencyofthesewage(Adequacyofsewagetreatmentcapacity) 

_network) 10 

13 अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवा|मार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत Expected|मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expected|मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे| 

Expected|मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expected|मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे 
Efficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्ट (%)M.cor/M.C.Targettill 

(%)M.cor/M.C.Targettill 

(%) M.cor/M.C.Targettill 

(%) 

M.cor/M.C.Targettill CurrentMarch,2018 

CurrentMarch,2018CurrentMarch,2018 

Current 

March,2018 
Efficiency 

Efficiency(%) 

Efficiency(%) 

Efficiency 2016-172016-172016-17 

2016-17 100.089.7100.0100.00.0 

100.0 

NA0.0100.0 

0.0 100.090.5100.0100.00.00.0100.0 

NA0.0100.0 

NA 

0.0 100.058.360.0100.00.00.0100.0NA0.0100.0 

NA 100.090.8|95.0100.0 0.0 

100.0NA0.0100.0NA 

0.0 100.098.5 100.0100.00.00.0100.0NA0.0100.0 

NA 100.0 

99.1___100.0100.0 

0.0100.0 

0.0100.0NA 

0.0 100.079.3 100.0100.0 

0.0100.0NA0.0100.0NA 

0.0 100.075.0100.0100.00.00.0100.0NA 

100.0 

NA 

0.0 


(%) 


(%) 


0.0 


NA 


| 


0.0 


| 


0.0 


| 


0.0 


|-| 


0.0 


NA 


0.0 


| 


0.0 


105|उस्मानाबाद _106उस्मानाबाद 

107|उस्मानाबाद ___108|उस्मानाबाद 

109|उस्मानाबाद 
|110उस्मानाबाद 

111|उस्मानाबाद 

112|उस्मानाबाद __113परभणी 

114|परभणी 115|परभणी 

116|परभणी ___117परभणी 

118|परभणी 119|परभणी 120|परभणी 


| 


100.0 


95.2 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 


66.2 


100.0 


0.0 


0.0 


NA 


0.0 


NA 


0.0 


100.0 100.0 


100.0 100.0 


0.0 


NA 


0.0 


NA 


0.0 


100.0 100.0 100.0 


__ 


0.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 


NA 


0.0 0.0 0.0 


0.0 


59.7 53.5 85.0 97.8 


NA 


90.0 

90.0 ___90.0 

100.0 


0.0 


100.0 100.0 


100.0 100.0 


0.0 


0.0 


NA 


0.0 


NA NA 


100.0 


Jan| 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 


100.0 


100.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 100.0 


0.0 0.0 


0.0 0.0 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , फेब्रुवारी १६, २०१८ / माघ २७, शके १९३९ 


100.0 


58.9 


60.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


121रायगड 122रायगड 


NA NA 


100.0 


NA 


0.0 


123रायगड 


___ 


NA 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


NA 


100.0 

98.9 ___100.0 ___100.0 
_100.0 

100.0 


0.0 


100.0 

100.0 |100.0 ।__100.0 

100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 


0.0 0.0 0.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 100.0 


124रायगड 125|रायगड 


NA 


NA 


0.0 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


126रायगड 


100.0 


0.0 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


127|रायगड 


100.0 


100.0 


100 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


भूमनगरपरिषद कळंबनगरपरिषद मुरुमनगरपरिषद नळदुर्गनगरपरिषद |परांदानगरपरिषद 

तुळजापूरनगरपरिषद __ |उमरगानगरपरिषद वाशीनगरपंचायत |गंगाखेडनगरपरिषद जिंतूरनगरपरिषद मानवतनगरपरिषद पाथरीनगरपरिषद पूर्णानगरपरिषद सेलूनगरपरिषद सोनपेठनगरपरिषद पालमनगरपंचायत |खोपोलीनगरपरिषद अलिबागनगरपरिषद कर्जतनगरपरिषद महाडनगरपरिषद माथेरानगिरीस्थाननगरपरिषद मुरुड-जंजीरानगरपरिषद पेणनगरपरिषद रोहानगरपरिषद श्रीवर्धननगरपरिषद उरणनगरपरिषद |खालापूरनगरपंचायत माणगांवनगरपंचायत म्हसळानगरपंचायत पोलादपूरनगरपंचायत तळानगरपंचायत चिपळूणनगरपरिषद रत्नागिरीनगरपरिषद खेडनगरपरिषद राजापूरनगरपरिषद दापोलीनगरपंचायत देवरुखनगरपंचायत गुहागरनगरपंचायत लांजानगरपंचायत मालवणनगरपरिषद सावंतवाडीनगरपरिषद वेंगुर्लेनगरपरिषद देवगडजामसंडेनगरपंचायत कणकवलीनगरपंचायत कसई-दोडामार्गनगरपंचायत कुडाळनगरपंचायत वाभवे-वैभववाडीनगरपंचायत 


NA NA 


128|रायगड 


100.0 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 96.1 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 


NA 


100.0 


NA 


129|रायगड 130|रायगड 131|रायगड 


0.0 0.0 


0.0 


100.0 


100.0 


NA 


89.6 96.8 


95.0 100.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 0.0 


NA NA 


0.0 


100.0 


0.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 


NA 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


132|रायगड 


0.0 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 


96.2 99.9 93.2 


NA NA 


133|रायगड 


0.0 


NA 


0.0 


100.0 


100.0 100.0 


0.0 0.0 


100.0 100.0 


134रायगड 


100.0 


100.0 


0.0 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 


69.3 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 


100.0 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


NA NA 


100.0 


93.8 


100.0 


0.0 


100.0 


0.0 


NA 


0.0 


0.0 0.0 


100.0 100.0 


100.0 


0.0 


NA 


0.0 


NA 


0.0 


100.0 100.0 


0.0 


NA 


NA 


0.0 0.0 


100.0 

100.0 ___100.0 

100.0 100.0 


100.0 100.0 

100.0 ____100.0 
___100.0 __100.0 

100.0 


100.0 100.0 


0.0 0.0 


0.0 


100.0 


100.0 100.0 100.0 
100.0 


NA 


NA 


100.0 100.0 

100.0 ___100.0 ___100.0 

100.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 


0.0 


100.0 


NA 


100.0 


NA 


0.0 


0.0 0.0 


0.0 


100.0 


NA 


100.0 


__135|रायगड 136|रत्नागिरी 137|रत्नागिरी 138|रत्नागिरी 139रत्नागिरी 140रत्नागिरी 

141|रत्नागिरी __142रत्नागिरी |143रत्नागिरी |144|सिंधुदुर्ग |145सिंधुदुर्ग _146|सिंधुदुर्ग __147सिंधुदुर्ग 

148|सिंधुदुर्ग 

149|सिंधुदुर्ग ___150सिंधुदुर्ग ___151|सिंधुदुर्ग 


NA 


0.0 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


NA 


0.0 


100.0 


100.0 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


NA 


0.0 


100.0 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 


0.0 


NA 


0.0 


100.0 


0.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


NA 


NA NA NA 


100.0 100.0 


। 


100.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 0.0 0.0 


100.0 


100.0 _100.0 
___100.0 

100.0 100.0 


0.0 


NA 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


0.0 0.0 0.0 


100.0 100.0 


NA 


100.0 100.0 


0.0 0.0 


NA NA 


0.0 


NA 


100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 


0.0 


NA 


NA 


100.0 100.0 


0.0 0.0 


100.0 100.0 


0.0 0.0 


100.0 100.0 


0.0 0.0 


100.0 


100.0 


0.0 


___ 


___ 


NA 


___ 


___ 


NA 


__| 


सर्विसलेवलबेंचमार्किंग२०१६-१७/ ServiceLevelBenchmarking2016-17 


ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra 

2.मल:निस्सारणव्यवस्था(SanitationandSewerage) मल:निस्सारणपुर्नवापरआणिपुर्नचक्रीकरणाचीग्राहकांच्यातक्रारीनिवारणाचेप्रमाणमल:निस्सारणव्यवस्थापनाकरितायेणाऱ्याखर्चाची 

(Efficiencyinredressalofcustomer (Extentofreuseandrecyclingofsewage) 

(Extentofcostrecoveryinsewage 


मल:निस्सारणआकारवसुलीचीकार्यक्षमता (Efficiencyincollectionofsewage 


Municipal 


मार्च२०१८पर्यंत मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे 


Expected Efficiency 


March,2018 


भूमनगरपरिषद 


M.cor/M.C. 

Current Efficiency 2016-17 74.7 NA NA NA 


NA 


0.0 


1415 

17 अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवा|मार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवा|मार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवा| Expected|मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे 

Expected|मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expected|मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expected|मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे 
Efficiency|(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्ट (%)M.cor/M.C.TargettillM.cor/M.C.TargettillM.cor/M.C.Targettill 

M.cor/M.C.Targettill Current 

CurrentMarch,2018 

CurrentMarch,2018 

Current 

March,2018 
EfficiencyEfficiency 

Efficiency (%) 

Efficiency 2016-172016-172016-17 

2016-17 100.0 

20.0NA0.080.070.072.0 

100.0 100.0 

NA0.020.0NA0.080.082.990.0100.00.0 

0.0 100.0NA0.020.0NA0.080.082.484.0100.00.0 

0.0 NA 

NA0.090.0 

100.0 100.0NA0.020.0NA0.080.073.480.0100.0 

0.0 100.0NA0.020.0 

0.080.0100.0100.0100.00.0 

0.0 100.0 

0.020.0NA0.080.0100.0100.0100.0 

1.2 

10.0 100.0 

20.0NA 

80.0100.0100.0100.0 

0.0 


6.2 


20.0 


|105|उस्मानाबाद |106|उस्मानाबाद 


80.0 


90.0 


0.0 0.0 


मुरुमनगरपरिषद नळदुर्गनगरपरिषद 


90.0 90.0 


108|उस्मानाबाद 


0.0 


| 


0.0 


109|उस्मानाबाद 


90.0 


NA 


0.0 


110|उस्मानाबाद 


NA 


90.0 


NA 


0.0 


NA 


ololol००००००| | 


NA 


0.0 


90.0 90.0 


NA 


0.0 


0.0 


0.0 


NA 


0.0 


___112|उस्मानाबाद 

113|परभणी 


100.0 


NA 


0.0 


0.0 


80.0 


80.0 


90.0 


100.0 


0.0 


0.0 


90.0 


0.0 


NA NA 


100.0 


0.0 


0.0 


0.0 


0.0 


NA NA 


78.6 74.2 


80.0 80.0 


90.0 90.0 


NA NA NA 


80.0 80.0 80.0 


0.0 0.0 


100.0 


20.0 


NA 


0.0 


1.2 


115|परभणी 116|परभणी 


2.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 


NA 


NA 


0.0 


2.1 


5.0 


90.0 


पूर्णानगरपरिषद 


0.0 0.0 0.0 


NA 


20.0 20.0 20.0 


100.0 100.0 


48.7 
NA 


NA 


0.0 


100.0 100.0 92.5 


80.0 


100.0 100.0 


0.0 


90.0 


0.0 


0.0 0.4 


118|परभणी 


NA 


NA 


0.0 


80.0 


95.0 


100.0 


0.5 


90.0 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


95.0 


100.0 


0.0 


90.0 


NA 


119|परभणी 120|परभणी 


NA NA 


0.0 0.0 


20.0 20.0 


80.0 80.0 


91.7 83.3 


0.0 0.0 


पालमनगरपंचायत 


100.0 


NA 


0.0 


90.0 


100.0 


0.0 


0.0 


90.0 


NA 


100.0 


NA 


0.0 


20.0 


NA 


0.0 


80.0 


100.0 


100.0 


100.0 


90.0 


0.0 


121रायगड 122|रायगड 123रायगड 


100.0 


NA 


0.0 


99.2 


100.0 


90.0 


0.0 0.0 


20.0 20.0 20.0 


80.0 80.0 


0.9 8.3 0.0 29.3 


100.0 100.0 


NA 83.3 NA 


0.0 0.0 


90.0 


NA NA NA NA 


100.0 100.0 100.0 


100.0 91.7 


100.0 100.0 


5.0 15.0 0.0 30.0 0.0 


NA NA NA NA 


80.0 


NA 


0.0 0.0 


100.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 


125|रायगड 


0.0 


80.0 


100.0 


| 


90.0 


NA 


20.0 20.0 


मुरुड-जंजीरानगरपरिषद 


126|रायगड 


100.0 100.0 


100.0 


0.0 


NA 


0.0 


100.0 95.5 78.6 


80.0 


100.0 


0.2 


5.0 


NA 


127|रायगड 


100.0 


NA 


0.0 


20.0 


NA 


0.0 


80.0 


90.0 


100.0 


10.0 


90.0 


NA 


0.0 


1.0 23.1 


128रायगड 


रोहानगरपरिषद 


100.0 


NA 


0.0 


20.0 


NA 


0.0 


80.0 


100.0 


100.0 


100.0 


30.0 


90.0 


NA 


0.0 


129रायगड 


100.0 


NA 


0.0 


20.0 


NA 


0.0 


80.0 


84.9 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


90.0 


NA 


0.0 


100.0 


0.0 


NA 


0.0 


5.0 


NA 


0.0 


130रायगड 131|रायगड 132रायगड 


NA NA 


80.0 80.0 


100.0 69.4 


100.0 75.0 


0.0 


90.0 90.0 


NA 


0.0 


|खालापूरनगरपंचायत माणगांवनगरपंचायत 


100.0 100.0 100.0 


100.0 100.0 


0.0 


20.0 20.0 20.0 20.0 


0.0 0.0 0.0 


0.0 
0.0 


NA 


0.0 


NA 


0.0 


80.0 


60.0 


65.0 


0.0 


NA NA NA NA 


133|रायगड 


100.0 


NA 


0.0 


NA 


0.0 


80.0 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 50.0 


134रायगड 


100.0 


NA 


20.0 


NA 


0.0 


80.0 


60.0 


100.0 


0.0 


90.0 


0.0 


135 


|रायगड 


100.0 


NA 


0.0 


20.0 


NA 


0.0 


80.0 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


90.0 


NA 


0.0 


तळानगरपंचायत चिपळूणनगरपरिषद 


100.0 


NA 


0.0 


20.0 


0.0 


80.0 


94.4 


100.0 


100.0 


2.0 


90.0 


NA 


0.0 


136|रत्नागिरी 137|रत्नागिरी 138रत्नागिरी 


NA NA 


NA 


0.0 


20.0 


0.0 


80.0 


80.0 


100.0 


99.0 


90.0 


NA 


0.0 


100.0 100.0 


100.0 10.0 


0.0 


20.0 


NA 


0.0 


53.6 100.0 87.5 


100.0 


8.2 


NA 


0.0 


राजापूरनगरपरिषद 


100.0 


0.0 


NA 


100.0 


NA NA NA NA 


80.0 80.0 80.0 


20.0 20.0 


50.0 


100.0 100.0 100.0 


0.0 0.0 0.0 


34.6 9.3 


90.0 90.0 


36.9 NA 


100.0 


। 


140|रत्नागिरी 141|रत्नागिरी 


| 


NA NA 


55.0 20.0 0.0 0.0 


|देवरुखनगरपंचायत 


0.0 


80.0 


100.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 100.0 


20.0 
20.0 


100.0 88.0 


NA 


0.0 


NA 


0.0 


80.0 


92.0 


100.0 


0.0 


90.0 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


0.0 


80.0 


100.0 


100.0 


100.0 


0.0 


90.0 


NA 


0.0 


लांजानगरपंचायत मालवणनगरपरिषद 


NA NA 


100.0 


NA 


20.0 20.0 20.0 


0.0 


0.0 


80.0 


100.0 


100.0 


75.7 


80.0 


90.0 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


NA 


80.0 


92.9 


8.1 


15.0 


0.0 


100.0 100.0 


NA 


0.0 


NA 


0.0 


97.1 


5.6 


8.0 


90.0 


0.0 


|देवगडजामसंडेनगरपंचायत 


100.0 100.0 


80.0 80.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


NA 


0.0 


0.0 


100.0 


0.0 


20.0 20.0 20.0 20.0 


90.0 


NA NA 


5.0 5.0 


NA NA NA NA NA 


80.0 


100.0 100.0 


100.0 97.0 90.0 


0.0 0.0 


0.0 0.0 


2.1 0.0 


0.0 0.0 0.0 


NA 


__148सिंधुदुर्ग 

149 |150|सिंधुदुर्ग |151सिंधुदुर्ग 


|कसई-दोडामार्गनगरपंचायत |कुडाळनगरपंचायत वाभवे-वैभववाडीनगरपंचायत 


NA NA NA NA 


0.0 


20.0 


NA 


0.0 


80.0 80.0 80.0 


75.0 


100.0 


0.0 


90.0 


NA 


100.0 100.0 


0.0 


70.0 66.7 


| 


| 


0.0 


20.0 


NA 


0.0 


___ 


80.0 


100.0 


0.0 


0.0 


90.0 


NA 


0.0 


२२ 


नगरपरिषदेचेनांव 


10 


जिल्हा 


MunicipalCouncils 


(%) 


(%) 


100.0 


0.0 


NA 


NA 


0.0 


0.0 


0.0 


0.0 


0.0 


NA 


0.0 


0.0 


NA 


NA 


महाराष्ट्रातीलसर्वस्थानिकस्वराज्यसंस्थांचेसेवास्तरनिर्देशांक(अर्थिकवर्ष२०१६-१७)आणिउद्दीष्टे(आर्थिकवर्ष२०१७-१८) सर्विसलेवलबेंचमार्किंग२०१६-१७/ 

ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra ServiceLevelBenchmarking2016-17 

2.मल:निस्सारणव्यवस्था(SanitationandSewerage) स्वच्छतागृहउपलब्धतेचेप्रमाण 

मल:निस्सारणसेवेच्याउपलब्धतेचेप्रमाणमल:निस्सारणव्यवस्थाद्वारेजमाहोणाऱ्यामल:निस्सारणप्रक्रियाप्रकल्पाच्याकार्यक्षमतेचे (CoverageofToilets)(Coverageofsewagenetworkservices) 

मल:निस्सारणाचेप्रमाण 

प्रमाण महानगरपालिका| 

(Collectionefficiencyofthesewage(Adequacyofsewagetreatmentcapacity) अ.क्र 

network) 1112 

13 Municipal |अपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत District 

Expectedमानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expected Corporations/ 

|मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expected|मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expectedमानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे 
Efficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्ट M.cor/M.C.Targettill 

(%)M.cor/M.C.Targettill 

(%)M.cor/M.C.Targettill 

(%) 

M.cor/M.C.Targettill CurrentMarch,2018 

CurrentMarch,2018 

CurrentMarch,2018 

Current 

March,2018 
Efficiency(%)Efficiency 

Efficiency(%) 

Efficiency 

(%) 2016-172016-172016-17 

2016-17 152ठाणे|भिवंडीनिजामपूरमहानगरपालिका|100.0 

69.5 

100.0 

9.015.0100.022.6 30.0100.022.6 

30.0 153ठाणेमिराभाईंदरमहानगरपालिका 

100.099.4100.0100.088.990.0100.032.850.0100.032.8 

50.0 154ठाणेउल्हासनगरमहानगरपालिका 

100.0____74.1 

100.0100.022.650.0100.0NA 

0.0 

100.0___NA 

0.0 155ठाणेअंबरनाथनगरपरिषद 

100.0____100.0 

100.0___100.0 

53.960.0100.060.165.0100.0162.2 

165.0 156|ठाणेडहाणूनगरपरिषद 

100.092.6 100.0100.00.00.0100.0NA0.0100.0NA 

0.0 157|ठाणे|कुळगाव-बदलापूरनगरपरिषद|100.0 

100.0100.0100.057.360.0100.047.550.0100.087.1 

90.0 158ठाणेपालघरनगरपरिषद 

100.077.2100.0100.00.00.0100.0NA100.0 

0.0 159ठाणेजव्हारनगरपरिषद 

100.0100.0100.0100.00.00.0100.0NA0.0 

100.0 160ठाणेमोखाडानगरपंचायत 

100.099.2100.0100.0 

0.0100.0NA0.0100.0 

NA 

0.0 161ठाणेमुरबाडनगरपंचायत 

100.099.1100.0100.00.00.0100.0NA0.0100.0 

NA 162ठाणेशहापूरनगरपंचायत 

100.098.0100.0100.0 

0.0100.0NA0.0100.0 

NA 

0.0 163ठाणेतलासरीनगरपंचायत 

100.087.995.0100.0 0.00.0|100.0 

NA0.0100.0NA 

0.0 164ठाणेविक्रमगडनगरपंचायत 

100.092.9100.0 100.00.00.0100.0NA 

0.0100.0NA 

0.0 165भंडारा|भंडारानगरपरिषद 

100.0100.0100.0100.00.0100.0 

100.0 

NA 166भंडारातुमसरनगरपरिषद 

100.0100.0100.0100.00.00.0100.0 

0.0100.0NA 

0.0 167|भंडारापवनीनगरपरिषद 

100.0100.0100.0100.00.00.0100.0 

0.0100.0 

NA 

0.0 168|भंडारासाकोलीनगरपरिषद 

100.093.0100.0100.00.00.0100.0NA 

0.0100.0NA 

0.0 169भंडारालाखणीनगरपंचायत 

100.064.8100.0100.00.00.0100.0 

0.0100.0 

NA 

0.0 170भंडारामोहाडीनगरपंचायत 

100.087.1100.0 100.0 

0.0100.0NA|100.0 

NA 171चंद्रपूर|चंद्रपूरमहानगरपालिका|100.0 

____100.0 

100.00.00.0100.0NA 

100.0NA 

0.0 172|चंद्रपूरबल्लारपूरनगरपरिषद 

100.0100.0|100.0 

100.00.00.0100.0NA 

0.0100.0NA 

0.0 
|173|चंद्रपूरभद्रावतीनगरपरिषद 

100.091.2100.0100.0 

0.0100.0NA 

100.0 ___174|चंद्रपूरवरोरानगरपरिषद 

100.079.1100.0100.00.00.0100.0NA0.0100.0 

NA 

0.0 175|चंद्रपूरब्रम्हपुरीनगरपरिषद 

100.092.495.0100.0 

100.0NA 

0.0100.0 

0.0 176|चंद्रपूरचिमूरनगरपरिषद 

100.047.5100.0100.00.0 

100.0NA0.0100.0NA 

0.0 177|चंद्रपूरगडचंदूरनगरपरिषद 

100.0 

100.0100.00.00.0100.0NA0.0100.0NA 

0.0 178चंद्रपूरमूलनगरपरिषद 

100.079.995.0100.00.00.0100.0NA0.0100.0 

0.0 179|चंद्रपूरराजुरानगरपरिषद 

100.074.595.0100.00.00.0100.0NA0.0100.0NA 

0.0 __180चंद्रपूरगोंडपिंपरीनगरपंचायत 

100.050.570.0100.0 

100.0 

0.0100.0NA 

0.0 ___181|चंद्रपूरजिवतीनगरपंचायत 

100.060.675.0100.00.0 

NA0.0100.0NA 

0.0 182|चंद्रपूरकोरपनानगरपंचायत 

100.058.775.00100.00.00.0100.0NA0.0100.0 

NA 

0.0 _183चंद्रपूरनागभीडनगरपंचायत 

100.069.7100.0100.0 

0.0100.0NA0.0100.0 

NA 184चंद्रपूरपोंभूर्णानगरपंचायत 

100.064.1100.0100.00.00.0100.0NA0.0100.0NA 

0.0 185चंद्रपूरसावलीनगरपंचायत 

100.0 

50.9100.0100.00.00.0100.0NA0.0100.0NA 

0.0 186चंद्रपूरसिंदेवाहीनगरपंचायत 

100.094.3100.0100.00.00.0100.0NA 

0.0100.0 

NA 187गडचिरोलीगडचिरोलीनगरपरिषद 

100.095.8100.0___100.0 

0.00.0100.0 NA 

0.0100.0NA 

0.0 188|गडचिरोली|देसाईगंजनगरपरिषद 

_100.0 

95.4_100.0 

100.00.00.0__100.0 

0.0100.0 

__NA 189|गडचिरोलीआरमोरीनगरपंचायत 

100.084.1100.0 100.00.00.0100.0NA0.0100.0NA 

0.0 190|गडचिरोलीअहेरीनगरपंचायत 

100.071.3100.0100.00.00.0100.0NA 

0.0100.0 

0.0 191|गडचिरोलीएटापल्लीनगरपंचायत 

100.055.0100.0100.00.00.0100.0NA 

100.0NA 

0.0 192गडचिरोली भामरागडनगरपचायत 

100.069.3100.0100.00.00.0100.0 

NA0.0100.0 

NA 193|गडचिरोली|चामोर्शीनगरपंचायत 

100.072.7100.0100.00.00.0100.0NA0.0100.0NA 

0.0 194गडचिरोलीधानोरानगरपंचायत 

100.067.090.0100.00.0| 0.0 

100.0NA 

0.0100.0 

NA 

0.0 195गडचिरोलीकोरचीनगरपंचायत 

100.078.380.0100.00.0100.0 

100.0NA 

0.0 196|गडचिरोलीकुरखेडानगरपंचायत 

100.062.1100.0 100.00.00.0100.0 

100.0NA 

0.0 ___197|गडचिरोली|मुलचेरानगरपंचायत 

100.073.7|100.0 

100.00.00.0100.0 

0.0100.0 

0.0 |198|गडचिरोली|सिरोंचानगरपंचायत 

100.073.7100.0100.00.00.0100.0NA 

0.0100.0 

NA 

0.0 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , फेब्रुवारी १६, २०१८ / माघ २७, शके १९३९ 


NA 


0.0 


0.0 


0.0 


0.0 


0.0 


0.0 


NA 


0.0 


0.0 


0.0 


NA 


0.0 


94.8 


NA 


0.0 


0.0 


NA 


0.0 


100.0 


0.0 


0.0 


0.0 


NA 


0.0 


NA 


0.0 


0.0 


0.0 


NA 


0.0 


NA 


0.0 


NA 


NA 


सर्विसलेवलबेंचमार्किंग२०१६-१७/ ServiceLevelBenchmarking2016-17 


महाराष्ट्रातीलसर्वस्थानिकस्वराज्यसंस्थांचेसेवास्तरनिर्देशांक(अर्थिकवर्ष२०१६-१७)आणिउद्दीष्टे(आर्थिकवर्ष२०१७-१८) ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra 

2.मल:निस्सारणव्यवस्था(SanitationandSewerage) मल:निस्सारणपुर्नवापरआणिपुर्नचक्रीकरणाचीग्राहकांच्यातक्रारीनिवारणाचेप्रमाणमल:निस्सारणव्यवस्थापनाकरितायेणाऱ्याखर्चाची 

(Efficiencyinredressalofcustomer (Extentofreuseandrecyclingofsewage) 

(Extentofcostrecoveryinsewage 


मल:निस्सारणप्रक्रियेचीगुणवत्ता (Qualityofsewagetreatment) 


मल:निस्सारणआकारवसुलीचीकार्यक्षमता (Efficiencyincollectionofsewage 

charges) 


अ.क्र 


16 


Municipal 


District 


14 अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता 

Expectedमानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे|Expected 
Efficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्ट 

Efficiency M.cor/M.C.Targettill Current 

March,2018 
Efficiency 

(%) 


15 सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे (२०१६-१७) 

उद्दिष्ट M.cor/M.C.Targettill Current 

March,2018 
Efficiency 2016-17 0.0 

0.0 


ND 


75.0 


20.0 


100.0 100.0 


95.4 


20.0 


0.0 


0.0 


100.0 


_| 


20.0 


|मिराभाईंदरमहानगरपालिका |उल्हासनगरमहानगरपालिका अंबरनाथनगरपरिषद डहाणूनगरपरिषद |कुळगाव-बदलापूरनगरपरिषद 


0.0 100.0 


NA 0.0 


0.0 20.0 


100.0 


17 

18 अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत 

Expectedमानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expectedमानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे|Expected |मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे 
Efficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्ट 

Efficiency M.cor/M.C.TargettillM.cor/M.C. 

M.cor/M.C.Targettill CurrentMarch,2018 

CurrentMarch,2018 

CurrentMarch,2018 
EfficiencyEfficiency 

Efficiency 2016-172016-17 

2016-17 80.087.990.0100.01.93.090.0NA 

0.0 80.0100.0100.0100.0195.3197.090.068.9 

75.0 80.099.5 100.0100.057.165.090.017.7 

25.0 91.3 

100.062.985.0 

74.4 

85.0 80.0100.0100.0100.00.0 

NA 80.0100.0100.0100.0146.6150.090.0NA 

50.0 80.095.0100.0100.0 

90.0 

NA 80.0100.0100.0100.0 

1.090.0 

0.0 80.060.075.0100.00.00.0 

90.0 80.089.295.0100.05.37.090.0NA 

0.0 80.095.0100.0100.00.00.090.0NA 

0.0 80.083.3 

0.00.0 

NA 

0.0 80.081.590.0100.00.00.0 

NA 

0.0 


20.0 


80.0 


NA 


0.0 


0.0 


0.0 


100.0 100.0 


20.0 
20.0 


NA 0.0 


100.0 


100.0 


152ठाणे 153|ठाणे 154ठाणे 155ठाणे 156ठाणे 157|ठाणे 158ठाणे 159|ठाणे 160|ठाणे 161ठाणे 162ठाणे 163|ठाणे 


10.0 


100.0 


NA 


20.0 


NA 


0.0 


0.0 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


20.0 


NA 


0.0 


0.8 


NA 


100.0 


NA 


NA 


0.0 


NA 


0.0 


0.0 0.0 


20.0 20.0 


100.0 


NA 


NA 


0.0 


मोखाडानगरपंचायत मुरबाडनगरपंचायत |शहापूरनगरपंचायत तलासरीनगरपंचायत 


100.0 


NA 


20.0 


NA 


0.0 


NA 


0.0 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


20.0 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


20.0 


NA 


0.0 


80.0 


100.0 


100.0 


100.0 


12.3 


NA 


0.0 


15.0 1.0 


90.0 90.0 


100.0 


NA 


0.0 


20.0 


NA 


0.0 


80.0 


100.0 


100.0 


100.0 


0.1 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


20.0 


80.0 


100.0 


NA 


0.0 


165भंडारा 166भंडारा 167|भंडारा 168भंडारा 169भंडारा 170भंडारा 


साकोलीनगरपरिषद 


NA NA 


0.0 0.0 


0.3 0.0 


1.0 0.0 


90.0 90.0 


100.0 


NA 


100.0 100.0 100.0 


0.0 


20.0 


100.0 


92.9 100.0 86.5 
79.4 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


20.0 


NA 


0.0 


90.0 


80.0 80.0 


100.0 100.0 


0.0 0.0 


0.0 0.0 


NA NA NA 


0.0 0.0 


100.0 


NA 


0.0 


20.0 


NA 


0.0 


90.0 


171|चंद्रपर 


100.0 


NA 


0.1 


1.0 


NA 


0.0 


0.0 0.0 


NA NA NA 


94.2 42.9 


1.1 


|बल्लारपूरनगरपरिषद भद्रावतीनगरपरिषद 


90.0 


80.0 80.0 80.0 


100.0 100.0 


| 


NA 


100.0 100.0 100.0 


0.0 0.0 


20.0 20.0 20.0 20.0 


NA NA NA 


1.5 0.0 


0.0 


NA 


0.0 


83.3 83.3 


____95.0 

100.0 


0.0 1.5 


100.0 


NA 


0.0 


0.0 


80.0 


100.00 


10.0 


90.0 


NA 


0.0 


174चंद्रपूर 175|चंद्रपूर 


100.0 


NA 


0.0 


NA 


0.0 


80.0 


90.9 


95.0 


100.0 


0.0 


0.0 


90.0 


NA 


0.0 


NA 


0.0 


80.0 


91.7 


100.0 


100.0 


0.0 


90.0 


NA 


0.0 


100.0 100.0 100.0 


NA 


0.0 


80.0 


82.9 


90.0 


0.0 


0.0 


90.0 


NA 


177|चंद्रपुर __178चंद्रपूर 


0.0 


20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 


NA NA NA NA 


100.0 100.0 


NA 


0.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


80.0 


0.0 


10.0 


चिमूरनगरपरिषद |गडचंदूरनगरपरिषद मूलनगरपरिषद राजुरानगरपरिषद गोंडपिंपरीनगरपंचायत जिवतीनगरपंचायत 


90.0 


NA 


10.0 


100.0 


0.0 


80.0 


95.5 


100.0 


0.0 


NA 


0.0 


NA NA 


84.4 94.7 82.8 ND 


0.0 0.0 


100.0 


0.0 


NA 


80.0 


100.0 


NA 


100.0 100.0 


100.0 


NA 


0.0 


NA 


0.0 


80.0 


20.0 


0.0 


0.0 


90.0 


NA 


0.0 


|182चंद्रपूर 


100.0 


NA 


0.0 


NA 


0.0 


80.0 


91.7 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


90.0 


NA 


0.0 


NA 


0.0 


0.0 


80.0 


62.2 


65.0 


100.0 


0.0 


0.0 


90.0 


0.0 


100.0 100.0 100.0 


NA NA 


NA NA 


NA 


0.0 


80.0 


60.0 


100.0 


0.0 


10.0 


90.0 


20.0 


0.0 0.0 


20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 


48.3 86.2 


NA 


NA 


0.0 


90.0 


100.0 


0.0 


90.0 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


50.0 


100.0 


0.0 


0.0 


90.0 


NA 


0.0 


NA NA 


0.0 0.0 


NA 


0.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


87.4 


0.0 


NA 


0.0 


NA 


आरमोरीनगरपंचायत 


100.0 100.0 100.0 


0.0 0.0 


NA NA 


0.0 0.0 


76.6 95.2 


100.0 100.0 


2.1 0.0 


5.0 0.0 


NA NA 


0.0 0.0 


NA 


100.0 


187|गडचिरोली 188गडचिरोली 189|गडचिरोली 190|गडचिरोली 191|गडचिरोली 192|गडचिरोली 


90.0 


NA 


20.0 


0.0 


98.1 


99.3 


0.0 


0.0 


90.0 


NA 


0.0 


0.0 0.0 


100.0 100.0 


100.0 


NA 


NA NA NA 


20.0 


0.0 


80.0 


69.2 


70.0 


0.0 


0.0 


90.0 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


20.0 


80.0 


96.9 


98.0 


100.0 


0.0 


0.0 


90.0 


0.0 


|एटापल्लीनगरपंचायत भामरागडनगरपचायत |चामोर्शीनगरपंचायत |धानोरानगरपंचायत 


0.0 0.0 


0.0 


NA 


80.0 


50.0 


60.0 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 100.0 


0.0 0.0 


90.0 90.0 


0.0 


0.0 


80.0 


100.0 


0.0 


0.0 


NA NA NA NA 


20.0 20.0 20.0 20.0 


NA NA 


100.0 


NA NA NA NA NA NA 


0.0 


0.0 


80.0 


194|गडचिरोली 195|गडचिरोली 196|गडचिरोली 197|गडचिरोली 198|गडचिरोली 


75.0 80.0 70.0 


100.0 


0.0 


0.0 


75.0 62.5 


100.0 


0.0 


NA 


0.0 


100.0 


0.0 


0.0 


0.0 


मुलचेरानगरपंचायत 


100.0 


NA 


0.0 


20.0 


NA 


0.0 


80.0 


85.0 


100.0 


0.0 


0.0 


90.0 


0.0 


83.3 79.6 


100.0 


NA 


0.0 


| 


20.0 


| 


NA 


0.0 


80.0 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


90.0 


NA 


0.0 


सर्विसलेवलबेंचमार्किंग२०१६-१७/ ServiceLevelBenchmarking2016-17 


महाराष्ट्रातीलसर्वस्थानिकस्वराज्यसंस्थांचेसेवास्तरनिर्देशांक(अर्थिकवर्ष२०१६-१७)आणिउद्दीष्टे(आर्थिकवर्ष२०१७-१८) ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra 

2.मल:निस्सारणव्यवस्था(SanitationandSewerage) स्वच्छतागृहउपलब्धतेचेप्रमाण 

मल:निस्सारणसेवेच्याउपलब्धतेचेप्रमाणमल:निस्सारणव्यवस्थाद्वारेजमाहोणाऱ्यामल:निस्सारणप्रक्रियाप्रकल्पाच्याकार्यक्षमतेचे (CoverageofToilets) 

(Coverageofsewagenetworkservices) 


13 


जिल्हा 


Municipal Corporations/ MunicipalCouncils 


0.0 


100.0 


NA 


199गोंदिया 200|गोंदिया 201|गोंदिया 202गोंदिया 


NA 


NA 


203नागपूर 
204नागपूर 


NA 


NA 


206नागपूर 


6.0 


0.0 


NA 


NA 


208नागपूर 

209नागपूर 
|210नागपूर 

211नागपूर ___212नागपूर 

213नागपूर 
214नागपूर 


0.0 


0.0 


NA 


0.0 


0.0 


NA 


0.0 


0.0 


_216नागपूर 

217नागपूर 218नागपूर 219नागपूर 


NA 


network 1011 

12 अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत 

Expectedमानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expectedमानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expected|मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expected|मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे 
Efficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency|(२०१६-१७) 

उद्दिष्ट M.cor/M.C.TargettillM.cor/M.C.TargettillM.cor/M.C.Targettill 

M.cor/M.C.Targettill CurrentMarch,2018 CurrentMarch,2018 

CurrentMarch,2018 

Current 

March,2018 
EfficiencyEfficiency 

Efficiency(%) 

Efficiency 2016-172016-172016-17 

2016-17 100.087.0100.0100.00.0 

NA0.0100.0 

0.0 100.0 

97.0 100.0100.00.00.0100.0 

NA0.0100.0 

NA 100.097.2100.0100.0 

0.00.0100.0 

NA0.0100.0 

NA 

0.0 100.076.0100.0100.00.00.0100.0 

0.0100.0 

0.0 100.0___100.0_100.0 

0.00.0|100.0 

NA0.0100.0 

NA 

0.0 100.0100.0100.0100.0 

0.00.0100.0 

0.0100.0 

0.0 100.0100.0100.0100.00.0 

100.0NA0.0100.0NA 

0.0 100.088.190.0100.00.00.0100.0 

NA0.0100.0NA 

0.0 100.0100.0100.0100.0 

0.050.0100.0 

NA30.0100.0 

NA 

0.0 100.0100.0100.0100.00.00.0100.0 

NA0.0100.0 

NA 

0.0 100.0100.0100.0100.0 

11.0100.00.00.0100.0 

NA 100.0_____100.0 

100.0100.00.00.0100.0 

0.0100.0 

0.0 100.0 

100.0100.00.0 

100.0NA 

100.0 100.0100.0100.0100.0 

0.0100.0NA0.0100.0 

NA 

0.0 100.090.6100.0100.00.00.0100.0NA 

100.0 

NA 

0.0 100.094.0100.0100.0 

0.070.0100.0 

0.0100.0NA 

0.0 100.087.8100.0100.00.0___100.0 

NA0.0100.0 

NA 

0.0 100.097.1100.0100.00.00.0100.0NA0.0100.0 

NA 100.098.5100.0100.00.00.0100.0 

NA0.0 100.0 

NA 

0.0 100.0 

100.0100.00.00.0100.0 

NA0.0100.0 

0.0 100.0100.0 

100.00.0 

100.0 

NA0.0 100.0 

NA 

0.0 100.094.8100.0100.00.00.0__100.0 

0.0100.0 

0.0 100.084.6 

100.0 

0.00.0100.0NA0.0100.0 

NA 100.0 

97.0100.00.0___100.0 

NA0.0100.0 

NA 

0.0 100.0100.0100.0100.00.00.0100.0NA 

100.0 

NA 100.077.6100.0100.00.0 

0.0100.0 

NA0.0100.0 

0.0 100.0100.0100.0100.00.00.0100.0 

NA0.0100.0 

0.0 100.0 

97.1100.0 100.0 

0.0100.0 

0.0100.0 

NA 

0.0 100.0 

100.0100.0 

10.0100.0 

NA10.0100.0 

NA 100.090.4100.0100.00.0 

0.0100.0 

NA0.0100.0 

NA 

0.0 100.0 

58.6100.0100.00.0 

0.0___100.0 

NA0.0100.0 

NA 

0.0 100.074.5100.0100.00.00.0100.0 

NA0.0100.0NA 

0.0 100.0__100.0 

100.0100.00.00.0100.0 

100.0 

NA 

0.0 100.0100.0100.0100.00.00.0|100.0 

0.0100.0 

NA 

0.0 100.099.0100.0100.0 

100.0 

NA0.0100.0 

NA 

0.0 100.0100.0100.0100.0 

0.0100.0NA 

100.0 

NA 

0.0 100.069.5100.0100.00.00.0100.0 

0.0100.0 

NA 100.0100.0100.0100.00.00.0100.0 

NA0.0100.0 

NA 

0.0 100.091.8100.0100.00.00.0100.0 

0.0100.0 

0.0 100.099.7100.0100.00.0100.0 

0.0100.0 

NA 

0.0 100.096.6100.0100.0 

0.020.0100.0 

NA40.0100.0 

NA 

40.0 100.098.1100.0100.00.00.0100.0NA0.0100.0 

NA 

0.0 100.093.8100.0100.0 

0.0100.0 

NA0.0100.0 

0.0 100.075.7 100.0100.00.0 

100.0 

NA0.0100.0 

NA 100.0 

71.7100.0100.0 

100.0 

NA0.0100.0 

NA 

0.0 100.0 

81.3100.0100.00.0 

100.0 

NA0.0100.0 

NA 

0.0 100.0__100.0 

100.0100.093.0 

100.097.4100.0100.0229.1 

230.0 100.0|97.1|100.0100.0|6.7__8.0_100.0 

0.00.0 100.0 

NA___0.0 100.0|90.2|100.0|100.0 

0.0__100.0 

NA0.0 100.0 

0.0 100.0100.0100.0100.00.00.0|100.0 

NA0.0 100.0 

NA 

0.0 100.089.3100.0100.00.00.0100.0NA0.0100.0 

NA 

0.0 100.099.1100.0 

100.0|0.0 

100.0 

NA0.0100.0 

NA 

0.0 


NA 


NA 


0.0 


0.0 


0.0 


0.0 


गोंदियानगरपरिषद तिरोरानगरपरिषद |देवरीनगरपंचायत सडकअर्जुनीनगरपंचायत कामठीनगरपरिषद |उमरेडनगरपरिषद कळमेश्वरनगरपरिषद कन्हनपिंपरीनगरपरिषद काटोलनगरपरिषद खापानगरपरिषद मोहपानगरपरिषद मोवाडनगरपरिषद नरखेडनगरपरिषद |रामटेकनगरपरिषद सावनेरनगरपरिषद वाडीनगरपंचायत भिवापूरनगरपंचायत हिंगणानगरपंचायत कुहीनगरपंचायत महादुलानगरपंचायत मौदानगरपंचायत वानाडोंगरीनगरपंचायत वर्धानगरपरिषद आर्वीनगरपरिषद 
देवळीनगरपरिषद हिंगणघाटनगरपरिषद पुलगांवनगरपरिषद सिंदीनगरपरिषद आष्टीनगरपंचायत कारंजानगरपंचायत |समुद्रपुरनगरपंचायत सेलूनगरपंचायत कोपरगावनगरपरिषद संगमनेरनगरपरिषद श्रीरामपूरनगरपरिषद देवळालीप्रवरानगरपरिषद जामखेडनगरपरिषद पाथर्डीनगरपरिषद |राहातापिंपळसनगरपरिषद राहरीनगरपरिषद शेवगावनगरपरिषद |श्रीगोंदानगरपरिषद आकोलेनगरपंचायत कर्जतनगरपंचायत |नेवासानगरपंचायत |पारनेरनगरपंचायत |शिर्डीनगरपंचायत धूळेमहानगरपालिका दोंडाईचा-वरवाडेनगरपरिषद शिरपूर-वरवाडेनगरपरिषद |साक्रीनगरपंचायत |शिंदखेडानगरपंचायत 


NA 


NA 


NA 


69.9 


0.0 


NA 


0.0 


NA 


0.0 


0.0 
0.0 


221वर्धा 222वर्धा 223वर्धा 224वर्धा 225वर्धा 226वर्धा 227वर्धा 228वर्धा 229वर्धा 230वर्धा 231अहमदनगर 232अहमदनगर 233अहमदनगर 234अहमदनगर 

235अहमदनगर ___236अहमदनगर ___237अहमदनगर 

238अहमदनगर 239अहमदनगर 240अहमदनगर 241|अहमदनगर 242अहमदनगर 243|अहमदनगर 244अहमदनगर 245अहमदनगर 246|धुळे 247|धळे 248|धळे 249|धुळे 250|धळे 


0.0 


NA 


0.0 


NA 


NA 
NA 


0.0 


0.0 


NA 


0.0 


0.0 


0.0 0.0 0.0 


NA 


0.0 


अ.क्र 


14 


15 


16 


17 


Expected Efficiency 


Expected Efficiency 


Expected Efficiency 


Expected 
Efficiency 


Expected Efficiency 


उद्दिष्ट 


उद्दिष्ट Targettill March,2018 


उद्दिष्ट Targettill March,2018 


Targettill 


Targettill March,2018 


(२०१६-१७) M.cor/M.C. 

Current 
Efficiency 


M.cor/M.C. 

Current 
Efficiency 2016-17 

NA 


March,2018 


(२०१६-१७) M.cor/M.C. 

Current 
Efficiency 2016-17 

NA NA NA 


0.0 


20.0 


0.0 


80.0 


99.0 


100.0 


1.0 


0.0 


(२०१६-१७) M.cor/M.C. 

Current Efficiency 2016-17 

0.3 17.2 0.0 0.0 0.0 13.9 


199|गोंदिया 200|गोंदिया 201|गोंदिया 202|गोंदिया 


80.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 


NA NA 


98.8 98.6 92.0 77.3 


20.0 20.0 


100.0 95.0 


25.0 0.0 


2016-17 

76.2 26.0 NA NA 


85.0 30.0 0.0 


100.0 100.0 100.0 


0.0 


0.0 


80.0 


90.0 90.0 


NA 


NA 


0.0 


80.0 


100.0 


0.0 


| 


0.0 


203नागपूर 


NA 


NA 


0.0 


81.5 


100.0 


90.0 


NA 


0.0 


0.0 0.0 


80.0 80.0 


0.0 14.0 


204 


नागपूर 


100.0 


NA 


20.0 


NA 


0.0 


100.0 


100.0 


100.0 


56.5 


70.0 


205नागपूर 


100.0 


NA 


0.0 


20.0 


NA 


80.0 


100.0 


100.0 


100.0 


0.9 


5.0 


90.0 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


20.0 


NA 


0.0 0.0 0.0 


80.0 


80.0 


85.0 


0.0 


0.0 


90.0 


206नागपूर 
207नागपूर 


NA 


100.0 


NA 


0.0 


80.0 


100.0 


19.5 


21.3 


90.0 


98.1 


100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 99.2 0.0 


100.0 


NA 


0.0 


NA 


100.0 94.0 81.3 


0.0 


80.0 


15.0 


90.0 90.0 


209नागपूर 


100.0 


NA 


NA 


80.0 


10.5 0.8 1.9 


1.0 


NA 


20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 


0.0 


210नागपूर 


NA 


NA 


0.0 


80.0 


82.0 


100.0 

95.0 100.0 


100.0 


2.5 


100.0 100.0 


NA 


211नागपूर 


NA 


NA 


0.0 


80.0 


100.0 


100.0 


15.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 


1.0 2.0 


14.3 97.3 


212नागपूर 


100.0 


NA 


NA 


0.0 


80.0 


94.1 


98.0 


100.0 


1.4 


90.0 


100.0 


213नागपूर 


100.0 


NA 


20.0 


NA 


0.0 


80.0 


92.7 


100.0 


100.0 


3.0 


90.0 


NA 


0.0 


214नागपूर 


100.0 


NA 


0.0 


20.0 


NA 


0.0 


80.0 


69.4 


85.0 


100.0 


0.0 


0.0 


90.0 


0.0 


215नागपूर 


100.0 


NA 


0.0 


0.0 


80.0 


100.0 


0.0 


0.0 


90.0 


NA 


0.0 


216नागपूर 


100.0 


NA 


0.0 


80.0 


0.0 


0.0 


NA NA 


81.8 
71.4 82.4 93.0 


100.0 100.0 90.0 95.0 


0.0 0.0 0.0 


217नागपूर 


100.0 


0.0 


80.0 


100.0 100.0 100.0 


NA NA 


0.0 


90.0 90.0 90.0 


0.0 


218|नागपूर 


100.0 


NA 


80.0 


45.0 


NA NA 35.6 NA 50.0 


0.0 10.0 18.0 30.0 


NA 


20.0 20.0 
20.0 20.0 20.0 


0.0 


NA 


0.0 


83.9 


3.6 0.0 23.5 


100.0 100.0 


90.0 


| 


80.0 80.0 


NA 


0.0 


NA 


100.0 100.0 100.0 


47.3 


90.0 


55.0 


100.0 


NA 


0.0 


0.0 


80.0 


100.0 


4.3 


90.0 


24.2 


26.0 


100.0 98.0 


NA 


0.0 


0.0 


80.0 


93.2 


100.0 


0.3 


90.0 


0.0 


100.0 100.0 


20.0 20.0 


1.0 10.0 


NA 


0.0 


NA 


100.0 


100.0 


100.0 


0.5 


90.0 


100.0 


0.0 


20.0 


90.0 


90.0 


219नागपूर 
220नागपूर 221|वर्धा 222|वर्धा 223वर्धा 224वर्धा 225|वर्धा 226वर्धा 227वर्धा 228वर्धा 229वर्धा 230|वर्धा 


NA NA 


0.0 0.0 0.0 0.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 


85.0 


20.0 


NA NA NA NA 


90.0 


NA NA NA 80.0 NA NA 


100.0 100.0 100.0 


85.7 83.3 69.4 67.9 


100.0 100.0 100.0 100.0 


20.0 20.0 20.0 


0.8 18.9 0.0 0.0 


0.0 0.0 85.0 0.0 0.0 


NA 


0.0 0.0 


NA 


0.0 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


20.0 


NA 


0.0 


80.0 


100.0 


। 


100.0 


0.0 


0.0 


90.0 


NA 


0.0 


100.0 100.0 


100.0 


NA 


0.0 


20.0 


NA 


80.0 


100.0 


0.0 


0.0 


90.0 


NA 


100.0 


0.0 


20.0 


NA 


0.0 


80.0 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


90.0 


NA 


0.0 


100.0 99.1 83.3 100.0 


0.0 


20.0 


NA 


0.0 


5.0 


0.0 


100.0 100.0 


NA NA 


100.0 100.0 


0.0 


NA 


80.0 


95.0 100.0 100.0 


50.0 


90.0 


231अहमदनगर 232अहमदनगर 233|अहमदनगर 234अहमदनगर 235अहमदनगर 


100.0 


NA 96.5 93.3 


NA 


NA 


0.0 0.0 0.0 


100.0 100.0 100.0 


0.0 0.0 0.0 


20.0 20.0 20.0 


देवळालीप्रवरानगरपरिषद जामखेडनगरपरिषद 


20.1 29.2 1.1 


NA 


80.0 80.0 80.0 


100.0 100.0 100.0 


90.0 90.0 


NA NA 


NA 


0.0 


85.0 


0.0 


0.0 


अहमदनगर 


NA 


80.0 


236 237 


1.0 


NA NA 


100.0 94.4 83.3 100.0 100.0 94.4 72.7 


NA NA 


अहमदनगर 


80.0 


20.0 20.0 20.0 20.0 


100.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


0.0 0.0 0.0 20.0 


100.0 100.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 0.0 20.0 


NA 


238|अहमदनगर 239अहमदनगर 


NA 


0.0 1.6 0.0 


80.0 80.0 


25.0 0.0 3.0 0.0 18.0 0.0 


90.0 90.0 


NA 


NA NA 


NA NA 


100.0 


NA 


0.0 


0.0 


16.9 


90.0 


0.0 


80.0 80.0 


NA 


NA 


100.0 100.0 


0.0 0.0 


0.0 


20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 


241अहमदनगर 242अहमदनगर 243अहमदनगर 244अहमदनगर 245अहमदनगर 


0.0 0.0 


कर्जतनगरपंचायत नेवासानगरपंचायत 


100.0 100.0 88.9 85.7 100.0 


NA NA NA NA 


0.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 85.0 100.0 100.0 

90.0 100.0 100.0 100.0 

95.0 100.0 100.0 100.0 


90.0 90.0 


NA NA 


NA 


0.0 


100.0 100.0 


0.0 0.0 


NA 


0.0 


0.0 80.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 


शिर्डीनगरपंचायत 


100.0 


100.0 


100.0 100.0 100.0 


246| 247|धुळे 248|धळे 


| 


100.0 92.7 100.0 


76.2 18.8 


70.6 NA NA NA 


20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 


0.0 0.0 80.0 5.0 70.0 15.0 143.0 


90.0 90.0 90.0 


दोंडाईचा-वरवाडेनगरपरिषद 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


80.0 20.0 25.0 


0.0 


2.1 


3.7 13.8 10.8 141.9 


0.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 


NA 


0.0 


NA NA NA 


80.0 80.0 


100.0 


NA 


100.0 81.6 


90.0 90.0 


20.3 NA 


25.0 0.0 


100.0 


20.0 


NA 


0.0 


80.0 


100.0 


0.0 


0.0 
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जिल्हा 


महानगरपालिका| नगरपरिषदेचेनांव 

Municipal Corporations/ MunicipalCouncils 


District 


महाराष्ट्रातीलसर्वस्थानिकस्वराज्यसंस्थांचेसेवास्तरनिर्देशांक(अर्थिकवर्ष२०१६-१७)आणिउद्दीष्टे(आर्थिकवर्ष२०१७-१८) ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra 

2.मल:निस्सारणव्यवस्था(SanitationandSewerage) स्वच्छतागृहउपलब्धतेचेप्रमाण 

मल:निस्सारणसेवेच्याउपलब्धतेचेप्रमाणमल:निस्सारणव्यवस्थाद्वारेजमाहोणाऱ्यामल:निस्सारणप्रक्रियाप्रकल्पाच्याकार्यक्षमतेचे (CoverageofToilets)(Coverageofsewagenetworkservices) 

मल:निस्सारणाचेप्रमाण 

प्रमाण (Collectionefficiencyofthesewage |(Adequacyofsewagetreatmentcapacity) 

network 11 

12 |अपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत Expectedमानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे 

Expected|मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expected|मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expected|मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे 
Efficiency|(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्ट (%)M.cor/M.C.Targettill 

(%)M.cor/M.C.Targettill 

(%)M.cor/M.C.Targettill 

M.cor/M.C.Targettill CurrentMarch,2018 

CurrentMarch,2018 

CurrentMarch,2018 

Current 

March,2018 
Efficiency 

Efficiency(%)Efficiency 

Efficiency 2016-172016-172016-17 

2016-17 100.0 

93.1___100.0100.0 

0.0100.0 

NA0.0100.0 

0.0 100.093.295.0100.00.015.0100.0NA0.0100.0 

NA 100.076.6100.0100.00.00.0100.0NA0.0100.0 

NA 100.096.4100.0100.00.00.0100.0NA0.0100.0NA 

0.0 100.086.092.0100.0 0.00.0100.0NA0.0100.0 

NA 100.066.3___75.0 

100.0 0.00.0100.0 

0.0100.0NA 

0.0 100.083.8100.0100.0 

100.0NA0.0100.0NA 

0.0 100.078.9100.0100.00.00.0100.0NA0.0100.0 

0.0 


(%) 


(%) 


(%) 


(%) 


251|जळगाव 


0.0 


NA 


252|जळगाव 


0.0 


253जळगाव 


0.0 


254|जळगाव 


255|जळगाव 


0.0 


NA 


0.0 


0.0 


_256जळगाव 

257|जळगाव 258जळगाव 259|जळगाव 


NA 


100.0 


100.0 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


260|जळगाव 


100.0 


100.0 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


0.0 0.0 


261|जळगाव 


0.0 


100.0 


0.0 


NA 


0.0 


100.0 100.0 
100.0 


262|जळगाव 


100.0 

95.9 

100.0 ___100.0 

70.4 


100.0 100.0 

100.0 ___100.0 

100.0 


100.0 100.0 100.0 


NA NA 


0.0 


0.0 0.0 


0.0 


100.0 100.0 100.0 


100.0 
100.0 


NA NA 


263जळगाव 


0.0 


0.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 


NA NA 


100.0 


100.0 


0.0 


100.0 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 


79.4 


100.0 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 


91.2 


100.0 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


100.0 


45.9 


100.0 


0.0 


100.0 


NA 


100.0 


NA 


0.0 0.0 0.0 


NA 


100.0 


NA 


100.0 100.0 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , फेब्रुवारी १६, २०१८ / माघ २७, शके १९३९ 


100.0 100.0 100.0 100.0 

100.0 ____100.0 

100.0 100.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


NA 


0.0 0.0 0.0 0.0 


100.0 87.0 98.0 84.5 63.7 


100.0 100.0 100.0 


100.0 


100.0 95.0 

100.0 
_____100.0 

65.0 


0.0 


| 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


100.0 


NA NA 


NA 


100.0 


0.0 


| 


| 


| 


| 


NA 


0.0 


100.0 
100.0 100.0 


100.0 100.0 


100.0 100.0 


NA NA 


0.0 0.0 


NA 


264जळगाव 265जळगाव 266|जळगाव 267|जळगाव 

268नंदुरबार 
|269नंदूरबार 

270नंदूरबार 271नंदुरबार 

272नंदुरबार |273नाशिक 

274नाशिक 275नाशिक 276नाशिक 277नाशिक 278नाशिक 279नाशिक 280नाशिक 281नाशिक 


0.0 


100.0 


87.8 


100.0 


100.0 


39.3 


40.0 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


जळगावशहरमहानगरपालिका |भुसावळनगरपरिषद अमळनेरनगरपरिषद चाळीसगावनगरपरिषद |चोपडानगरपरिषद |पाचोरानगरपरिषद धरणगांवनगरपरिषद एरंडोलनगरपरिषद फैजपूरनगरपरिषद जामनेरनगरपरिषद पारोळानगरपरिषद रावेरनगरपरिषद |सावदानगरपरिषद वारणगावनगरपरिषद यावलनगरपरिषद भडगावनगरपचायत |बोदवडनगरपंचायत नंदुरबारनगरपरिषद नवापूरनगरपरिषद शहादानगरपरिषद तळोदानगरपरिषद। धडगाव-वडफाळ्यानगरपंचायत मालेगांवमहानगरपालिका मनमाडनगरपरिषद भगूरनगरपरिषद चांदवडनगरपरिषद |इगतपुरीनगरपरिषद नांदगांवनगरपरिषद सटाणानगरपरिषद सिन्नरनगरपरिषद त्र्यंबकनगरपरिषद येवलानगरपरिषद देवळानगरपंचायत दिडोंरीनगरपंचायत कळवणनगरपंचायत निफाडनगरपंचायत पेठनगरपंचायत सुरगणानगरपंचायत कोल्हापूरमहानगरपालिका इचलकरंजीनगरपरिषद जयसिंगपूरनगरपरिषद गडहिंग्लजनगरपरिषद कागलनगरपरिषद कुरंदवाडनगरपरिषद मलकापूरनगरपरिषद |मुरगुडनगरपरिषद पन्हाळागिरीस्थाननगरपरिषद वडगांवनगरपरिषद 


0.0 


0.0 


0.0 


0.0 


100.0 100.0 


100.0 58.9 


100.0 100.0 


100.0 100.0 


NA NA 


100.0 100.0 


NA NA 


0.0 0.0 


0.0 


0.0 


0.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


71.3 


_ 


0.0 


NA 


NA 


100.0 100.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 


0.0 0.0 


97.4 


0.0 0.0 


100.0 100.0 100.0 


0.0 


NA 


100.0 100.0 100.0 


NA NA 


0.0 0.0 0.0 


0.0 


0.0 


NA 


0.0 


100.0 95.5 


100.0 


100.0 


100.0 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


| 


0.0 0.0 


100.0 


100.0 


100.0 


100.0 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 


0.0 


100.0 


100.0 


NA 


100.0 100.0 


100.0 84.0 96.3 


100.0 100.0 


0.0 0.0 


NA NA 


0.0 0.0 


100.0 


0.0 


100.0 


100.0 


282नाशिक 283नाशिक 284नाशिक 285नाशिक 286नाशिक 


NA 


100.0 


0.0 


100.0 


NA 


100.0 


0.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


100.0 


0.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 0.0 0.0 


NA 


100.0 


100.0 100.0 100.0 

50.0 _____100.0 


97.4 96.4 


NA NA NA 


0.0 0.0 


0.0 


NA 


100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 


287नाशिक 


39.5 


100.0 100.0 100.0 


| 


0.0 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


0.0 0.0 


288नाशिक 


58.0 


0.0 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 


99.8 


100.0 


100.0 


18.2 


50.0 


100.0 


73.8 


87.0 


100.0 


128.9 


130.0 


100.0 


98.9 


100.0 


100.0 


100.0 


50.1 


59.0 


53.0 0.0 


60.0 0.0 


100.0 


100.0 


100.0 


100.0 


100.0 


NA 


NA 


37.3 0.0 0.0 0.0 


52.0 0.0 0.0 0.0 


100.0 


NA 


NA 


0.0 


100.0 100.0 


100.0 100.0 


100.0 100.0 


NA 


289|कोल्हापूर 
290|कोल्हापूर 291|कोल्हापूर 292|कोल्हापूर _293|कोल्हापूर 294|कोल्हापुर 
295|कोल्हापूर 

296कोल्हापूर 
|297|कोल्हापूर 

298|कोल्हापूर 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


NA 


0.0 0.0 0.0 


0.0 


100.0 ___100.0 

100.0 ___100.0 

100.0 


100.0 100.0 100.0 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 


NA 


NA NA 


0.0 0.0 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 


100.0 


100.0 


__ 


100.0 100.0 100.0 


0.0 


100.0 100.0 100.0 


NA 


NA NA NA 


0.0 0.0 


0.0 


__ ___ 


0.0 0.0 


__ ____ 


___ 


100.0 100.0 


100.0 


100.0 


100.0 


0.0 


__ 


NA 


0.0 


ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra 

2.मल:निस्सारणव्यवस्था(SanitationandSewerage) मल:निस्सारणपुर्नवापरआणिपुर्नचक्रीकरणाचीग्राहकांच्यातक्रारीनिवारणाचेप्रमाणमल:निस्सारणव्यवस्थापनाकरितायेणाऱ्याखर्चाची 


मल:निस्सारणआकारवसुलीचीकार्यक्षमता (Efficiencyincollectionofsewage 


(Extentofreuseandrecyclingofsewage) 


(Extentofcostrecoveryinsewage 


15 


16 


18 


उद्दिष्ट 


Targettill March,2018 


जळगावशहरमहानगरपालिका 


NA 


0.0 


NA 


251|जळगाव 252|जळगाव 253|जळगाव 


90.0 12.0 


3.0 


1.7 


0.0 0.0 


3.0 0.0 


254|जळगाव 


0.0 


0.4 


20.0 


0.0 


255जळगाव 256जळगाव 


NA 


0.0 


257|जळगाव 


0.0 


90.0 


258|जळगाव 


0.0 


90.0 


259|जळगाव 


1.4 


85.0 70.0 


260|जळगाव 


261जळगाव 


262|जळगाव 


NA 


NA 


0.0 95.0 


263|जळगाव 


264जळगाव 


0.0 


90.0 


0.0 


265|जळगाव 


NA 


0.0 


NA 


0.0 


भडगावनगरपचायत 


NA 


0.6 


0.0 


267|जळगाव 


0.0 


0.0 


80.0 


management) 

17 |अपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवा|मार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवा|मार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता 

मार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवा Expected|मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expected|मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expected|मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expectedमानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे 

Expected 
Efficiency|(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७)Efficiency(२०१६-१७)Efficiency(२०१६-१७) 

Efficiency(२०१६-१७) M.cor/M.C.TargettillM.cor/M.C.TargettillM.cor/M.C.TargettillM.cor/M.C.Targettill 

M.cor/M.C. CurrentMarch,2018 

CurrentMarch,2018 

CurrentMarch,2018CurrentMarch,2018 

Current 
EfficiencyEfficiencyEfficiencyEfficiency 

Efficiency 2016-172016-172016-17 

2016-17 100.0 

20.0 

0.080.0 

75.0100.037.650.090.0 

81.6 100.0 

NA0.020.0NA0.080.077.485.0100.011.412.090.0 

10.1 100.0NA0.020.0NA 

80.044.455.0100.0 

5.0 

90.0 NA 

20.0NA 

80.0100.0100.0 

5.0 

90.0|NA NA0.0 

NA0.080.098.3100.0100.00.71.0 

NA 100.0 

NA0.020.0 

0.080.098.0100.0100.00.00.090.0 

NA 
100.0NA 

20.0NA0.080.0100.0100.0100.0 

1.910.090.0 

65.8 100.0NA 

20.0NA0.080.094.298.0100.03.23.590.0 

83.5 100.0 

NA0.020.0NA0.080.0100.0100.0100.0 

10.090.0 

73.9 100.0NA0.020.0NA0.080.085.7100.0100.013.620.090.0 

51.7 100.0NA 

20.0NA 

80.071.585.0100.00.00.090.0। 

NA 100.0 

0.020.0NA0.080.0100.0100.0100.0 

5.0 

90.0 100.0 

NA0.020.0NA 

80.0100.0100.0100.020.027.090.0 

92.4 100.0NA 

20.0NA0.080.076.8100.0 

0.090.0 

NA 100.0 

NA0.020.0 

80.089.4100.0100.0 

0.910.0 

90.0 100.0 

0.020.0NA0.080.081.0100.0 

1.090.0 

NA 100.0NA0.020.0NA0.080.0100.0100.0100.00.00.090.0 

NA 100.0NA 

20.0NA 0.080.096.2100.0100.010.320.090.0 

72.5 100.0 

NA0.020.0NA0.080.0100.0100.0100.047.270.090.0 

45.1 NA0.020.0NA0.080.0100.0100.0100.0 

5.210.0 

64.5 100.0 

20.0NA 

80.096.5 100.0 

5.090.0 

74.0 100.0NA 

20.0NA 

80.0100.0100.0100.0 

90.0 

NA 100.0 

NA0.020.0NA 

80.0100.0100.0100.02.3 

90.0 

NA 100.0 

NA0.020.0NA0.080.099.6100.0100.0 

10.090.0 

38.8 100.0 

NA0.020.0NA0.080.0100.0100.0100.0 

15.090.0 

55.5 100.0NA0.0 

NA0.080.088.395.0100.0 

5.410.0 

90.0 100.0NA 

20.0NA0.080.088.095.0100.0 

8.510.090.0 

14.6 100.0NA 

20.0NA0.0 

100.0100.0 

3.090.0 

NA 100.0 

NA 

80.0100.0100.0100.01.81.9 

30.5 100.0 

NA0.020.0 

0.080.0100.0100.0100.00.00.0 

90.0 100.0 

0.020.0NA0.0080.0100.0100.0100.016.520.0 

39.9 100.0 

0.020.0 

0.080.093.795.0100.010.315.090.0 

91.1 100.0 

NA0.020.0NA0.080.065.470.0100.00.0 

90.0 

NA 100.0 

NA0.020.0NA0.080.0100.0100.0100.00.41.0 

90.0 100.0NA0.020.0NA0.080.077.780.0100.013.525.090.0 

NA 100.0NA 

20.0NA0.080.0100.0100.0100.0 

4.610.0 

NA NA0.020.0|NA0.080.0100.0100.0100.00.00.090.0| 

NA 100.0NA 

20.0NA 

80.0100.0100.0100.0 

0.090.0 

NA 100.0100.0100.020.04.6 

80.099.1100.0100.0109.6110.090.0 

99.7 100.0100.0100.0 

20.0100.0100.080.092.197.0100.080.690.090.0 

72.7 100.0NA 

20.0NA 

80.081.489.0100.0 

0.090.0 

NA 100.0 

NA0.020.0NA0.080.0 

97.0100.0 

4.410.090.0 

64.8 100.0 

20.0NA 

80.0100.0100.0100.0 

2.56.5 

NA 100.0NA 

20.0NA0.0 

87.588.0100.0 

2.02.590.0 

98.0 0.020.0NA0.080.0 

100.0100.03.8 

90.0| 

NA 100.0NA20.0 

0.080.071.480.0100.02.13.090.0 

89.4 100.0 

0.020.0NA0.080.0100.0100.0100.0 

0.00.090.0 

NA 100.0 

NA0.020.0NA__0.0 80.0100.0100.0100.024.725.9 90.0 

92.4 

___ 


60.0 85.0 80.0 


NA 


4.2 


0.0 


मालेगावमहानगरपालिका 


0.0 


4.0 


0.0 


60.0 


273नाशिक 274|नाशिक 275नाशिक 276नाशिक 


2.3 8.1 


60.0 


20.0 


NA 


0.0 


इगतपुरीनगरपरिषद 


20.0 


0.0 


80.0 


0.0 


|सटाणानगरपरिषद 


NA 


0.0 


20.0 


0.0 


32.0 


NA 


NA 


0.0 


277नाशिक 278नाशिक 279नाशिक 280नाशिक 281नाशिक 282नाशिक 283नाशिक 284नाशिक 


NA 


45.0 


NA 


NA 


95.0 


0.0 


NA 


0.0 0.0 


कळवणनगरपंचायत 


0.0 


286नाशिक 287नाशिक 288नाशिक 


0.0 


पेठनगरपंचायत सुरगणानगरपंचायत |कोल्हापूरमहानगरपालिका 


0.0 


0.0 


0.0 


0.0 


5.0 


100.0 93.0 


290|कोल्हापूर 291|कोल्हापूर 


0.0 


0.0 


75.0 49.0 


293कोल्हापूर 


NA 


0.0 


0.0 


100.0 


NA 


5.0 


0.0 


295|कोल्हापूर 
296|कोल्हापूर 


0.0 


NA 


91.0 


NA 


0.0 


पन्हाळागिरीस्थाननगरपरिषद वडगांवनगरपरिषद 


298|कोल्हापूर 


93.0 


सर्विसलेवलबेंचमार्किंग२०१६-१७/ ServiceLevelBenchmarking2016-17 


अ.क्र 


जिल्हा 


महानगरपालिका| नगरपरिषदेचेनांव 

Municipal Corporations/ MunicipalCouncils 


District 


299 


NA 


0.0 


300 


0.0 


301पुणे 


302 पुणे 


NA 


NA 


0.0 


NA 


0.0 


0.0 


0.0 


महाराष्ट्रातीलसर्वस्थानिकस्वराज्यसंस्थांचेसेवास्तरनिर्देशांक(अर्थिकवर्ष२०१६-१७)आणिउद्दीष्टे(आर्थिकवर्ष२०१७-१८) ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra 

2.मल:निस्सारणव्यवस्था(SanitationandSewerage) स्वच्छतागृहउपलब्धतेचेप्रमाणमल:निस्सारणसेवेच्याउपलब्धतेचेप्रमाण। 

रणव्यवस 

मल:निस्सारणप्रक्रियाप्रकल्पाच्याकार्यक्षमतेचे। (CoverageofToilets)(Coverageofsewagenetworkservices) 

मल:निस्सारणाचेप्रमाण 

प्रमाण (Collectionefficiencyofthesewage(Adequacyofsewagetreatmentcapacity) 

network) 1112 

13 अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत 

Expected|मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expected|मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे। Expectedमानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे Expected|मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे 
Efficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्ट (%)M.cor/M.C.Targettill 

(%)M.cor/M.C.Targettill 

(%)M.cor/M.C.Targettill 

(%) 

M.cor/M.C.Targettill CurrentMarch,2018 CurrentMarch,2018 CurrentMarch,2018 

CurrentMarch,2018 
Efficiency(%) 

Efficiency(%) 

Efficiency(%) 

Efficiency 

(%) 2016-172016-172016-17 

2016-17 100.0100.0100.0100.0 

0.0___0.0 

100.0NA0.0 

100.0 100.079.2100.0100.00.00.0100.0NA 

100.0 

NA 

0.0 100.0100.0100.0100.040.550.0100.061.570.0100.0215.2 

220.0 100.0100.0100.0____100.0 

38.540.0100.022.2 35.0100.022.2 

30.0 100.0__100.0 

100.0100.00.030.0_100.0 

30.0100.0 

30.0 
100.0___100.0___100.0 

100.0 

0.0100.0 

100.0NA 

0.0 100.0100.0100.0100.0 

5.0100.0NA5.0100.0NA 

0.0 100.0100.0100.0100.00.00.0100.0 

NA0.0100.0 

NA 

0.0 100.0100.0100.0100.00.00.0100.0 

NA0.0100.0NA 

0.0 100.0100.0100.0100.00.00.0100.0NA 

100.0 

NA 

0.0 100.0100.0 100.0100.047.950.0100.043.945.0100.0 

45.0 100.0___100.0 

100.0100.070.199.0100.070.999.0100.0 106.4 

125.0 100.0_____98.7 

100.0100.034.735.0100.042.645.0100.00.0 

0.0 100.0100.0100.0100.0 

0.0100.0 

0.0100.0NA 

0.0 100.0100.0100.0100.00.00.0100.0 

NA0.0100.0 

0.0 100.0100.0100.0100.00.00.0100.0 

0.0100.0NA 

0.0 100.089.193.0100.00.00.0100.0 

NA0.0100.0 

NA 

0.0 100.0100.0100.0100.0 

0.0100.0NA0.0100.0NA 

0.0 100.099.3 100.0100.00.00.0100.0 

NA0.0100.0NA 

0.0 100.0 98.7100.0____100.0 

0.00.0100.0 

0.0100.0NA 

0.0 100.066.390.0 100.0 

0.0100.0 

0.0100.0NA 

0.0 100.077.6100.0100.00.00.0100.0 

100.0 100.0 100.0100.0100.00.00.0100.0NA 

100.0 

NA 

0.0 100.099.8100.0100.075.180.0100.042.950.0100.067.0 

75.0 100.075.7100.0100.00.0 0.0100.0NA0.0100.0NA 

0.0 100.0100.0100.0100.077.985.0100.062.274.0100.0 

51.9 100.073.4100.0100.0 0.0___ 0.0|100.0 

NA0.0100.0 

0.0 100.0_100.0 

100.0100.094.296.0100.036.345.0100.084.5 

90.0 100.0100.0100.0100.0 

100.0NA0.0100.0NA 

0.0 100.0100.0100.0100.0 

100.0NA100.0 

0.0 100.085.2100.0100.00.00.0100.0 

NA0.0100.0 

0.0 


303पुणे 304पुणे 305 306पुणे _307पुणे 

308पुणे |309पणे _310पुणे 

311|सांगली 

312सांगली |313सांगली 

314सांगली 

315|सांगली |316सांगली |317सांगली 

318सांगली 319सांगली 320|सांगली 


43.9 


0.0 


NA 


NA 


NA 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, फेब्रुवारी १६, २०१८ /माघ २७, शके १९३९ 


0.0 


100 


NA 


0.0 


NA 


NA 


0.0 


NA 


0.0 


321|सातारा 


0.0 


बारामतीनगरपरिषद चाकणनगरपरिषद दौंडनगरपरिषद लोणावळानगरपरिषद तळेगांव-दाभाडेनगरपरिषद आळंदीनगरपरिषद भोरनगरपरिषद इंदापूरनगरपरिषद जेजुरीनगरपरिषद जुन्नरनगरपरिषद सासवडनगरपरिषद शिरूरनगरपरिषद 
सांगली-मिरज-कुपवाड |इस्लामपूरनगरपरिषद विटानगरपरिषद 

आष्टानगरपरिषद |जतनगरपरिषद तासगांवनगरपरिषद कडेगावनगरपंचायत कवठेमहांकाळनगरपंचायत |पलूसनगरपंचायत शिराळानगरपंचायत सातारानगरपरिषद कराडनगरपरिषद फलटणनगरपरिषद महाबळेश्ववरगिरीस्थाननगरपरिषद म्हसवडनगरपरिषद पाचगणीगिरीस्थाननगरपरिषद| रहिमतपूरनगरपरिषद वाईनगरपरिषद 
दहीवाडीनगरपंचायत खडाळानगरपचायत 
लोणंदनगरपंचायत मलकापूरनगरपंचायत मेधानगरपंचायत पाटणनगरपंचायत वडूजनगरपचायत बार्शीनगरपरिषद |पंढरपूरनगरपरिषद अक्कलकोटनगरपरिषद दूधनीनगरपरिषद करमाळानगरपरिषद कुर्दुवाडीनगरपरिषद 
मैंदर्गीनगरपरिषद |मंगळवेढानगरपरिषद सांगोलेनगरपरिषद माढानगरपंचायत 

___| माळशिरसनगरपंचायत मोहोळनगरपंचायत 


322|सातारा 


NO 


323|सातारा 324|सातारा 


62.0 


325|सातारा 


NA_ 


326|सातारा 327|सातारा 328|सातारा 


0.0 


0.0 


0.0 


0.0 


0.0 


NA 


329|सातारा 


NA 


66.1 


100.0 


0.0 


0.0 


330|सातारा 331|सातारा 


100.0 100.0 


100.0 100.0 


0.0 0.0 


100.0 100.0 


NA NA 


0.0 0.0 


100.0 100.0 


NA NA 


99.6 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 


100.0 


100.0 


100.0 


0.0 


10.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


332|सातारा 333|सातारा 


100.0 


0.0 


0.0 


NA 


100.0 


NA 


334|सातारा 


0.0 0.0 0.0 


86.1 99.8 95.0 


97.0 100.0 100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 


NA 


100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 


NA 


100.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 75.0 


0.0 0.0 


0.0 


100.0 ____100.0 

100.0 


NA NA NA 


100.0 


0.0 0.0 75.0 


100.0 


100.0 


0.0 


NA 73.8 


100.0 


100.0 


100.0 


69.0 


100.0 


100.0 


116.7 


120.0 

0.0 


100.0 


79.5 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


NA 


100.0 100.0 


100.0 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


0.0 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 


335|सातारा _336सोलापूर |337सोलापूर 

338|सोलापूर _339सोलापूर _340|सोलापूर _341सोलापूर 

342सोलापूर _343|सोलापूर _344सोलापूर _345सोलापूर 

346सोलापूर |347सोलापूर 


0.0 0.0 


100.0 100.0 


NA NA NA 


0.0 0.0 


0.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 


100.0 ___100.0 ___100.0 

100.0 


NA NA NA 


100.0 100.0 100.0 


100.0 ___100.0 

100.0 100.0 


0.0 


100.0 


0.0 0.0 0.0 


100.0 


0.0 0.0 


NA 


0.0 0.0 


| 


0.0 


__ 


100.0 


NA 


100.0 


NA 


100.0 


100.0 


100.0 


0.0 


25.0 


100.0 


NA 


25.0 


100.0 


NA 


25.0 


55.2 


100.0 


100.0 


___ 


0.0 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 100.0 100.0 


| 


59.7 


100.0 80.0 


100.0 


0.0 0.0____ 20.0 ___ 


100.0 100.0_ 


NA 


100.0 100.0 100.0 


0.0 0.0 


NA NA 


0.0 10.0 


__ 


0.0 10.0 


56.6 


___ 


100.0 


NA 


ServiceLevelBenchmarking2016-17 


ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra 

2.मल:निस्सारणव्यवस्था(SanitationandSewerage) मल:निस्सारणपुर्नवापरआणिपुर्नचक्रीकरणाचीग्राहकांच्यातक्रारीनिवारणाचेप्रमाणमल:निस्सारणव्यवस्थापनाकरितायेणाऱ्याखर्चाची 


मल:निस्सारणआकारवसुलीचीकार्यक्षमता (Efficiencyincollectionofsewage 


महानगरपालिका| 


(Extentofreuseandrecyclingofsewage) 


अ.क्र 


15 


MunicipalCouncils 


17 मार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत 

Expectedमानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे 

Efficiency(२०१६-१७) Targettill 

M.cor/M.C.Targettill March,2018 

Current 

March,2018 
Efficiency 

2016-17 95.0100.032.4 

38.0 95.0100.00.0 

0.0 


18 अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवा 

Expected Efficiency(२०१६-१७) (%) 

Current 
Efficiency 

2016-17 90.0 

56.0 90.0 

NA 


Targettill March,2018 


299|पुणे 300 


65.0 0.0 


0.0 


100.0 


0.8 


2.5 


NA 


70.0 100.0 


302|पणे 


100.0 


90.0 


| 


61.8 


95.4 0.0 


0.0 90.0 35.0 90.0 


50.0 


NA 


303|पणे 304|पणे 


100.0 100.0 


20.0 


NA 


0.0 


100.0 


4.1 


5.0 


83.4 


305|पणे 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


NA 


0.0 


306|पणे 


0.0 


100.0 


100.0 


5.0 


90.0 


79.0 


3.7 
3.0 


100.0 


100.0 


10.0 


90.0 


50.1 NA 


पिणे 


NA 


NA 


100.0 


90.0 


308 309|पुणे 


100.0 100.0 


3.0 
105.6 


4.0 110.0 


82.0 62.0 0.0 80.0 60.0 75.0 


100.0 


100.0 


8.0 


10.0 


90.0 


100.0 100.0 


100.0 


75.4 41.5 70.0 77.0 83.2 


0.0 


98.0 


11.3 33.1 6.5 


100.0 


40.0 


81.0 


0.0 


100.0 


100.0 


10.0 


90.0 


90.0 


NA 


NA 


87.0 


100.0 


15.0 


90.0 


NA 


आष्टानगरपरिषद जतनगरपरिषद 


100.0 


2.0 


90.0 


311|सांगली 312|सांगली 313|सांगली 314|सांगली 315|सांगली 316|सांगली 317|सांगली 318|सांगली 319सांगली 320|सांगली 


NA NA 


NA 


100.0 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , फेब्रुवारी १६ , २०१८ /माघ २७, शके १९३९ 


90.0 


100.0 100.0 100.0 


12.1 

0.9 20.7 28.3 10.2 

7.0 11.5 


85.0 40.0 


90.0 


40.0 


14 अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवा|मार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवा 

Expectedमानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे|Expected|मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expected 
Efficiency 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्ट 

Efficiency(२०१६-१७) M.cor/M.C.TargettillM.cor/M.C.Targettill 

M.cor/M.C. CurrentMarch,2018 

CurrentMarch,2018 

Current 
EfficiencyEfficiency 

Efficiency 2016-17 

2016-17 NA0.020.0NA0.080.0 

92.1 100.0NA 

20.0NA 

80.0 

38.7 100.0100.0100.020.033.335.080.0 

55.3 0.0 50.020.00.0 0.0 

80.0 100.0 

NA50.020.0 

NA50.080.0 

67.4 100.0 

NA0.0 

80.0 

97.9 
100.0 

NA0.020.0NA0.080.0 

100.0 100.0 

NA0.020.0NA 

80.0 

100.0 100.0NA0.020.0NA0.080.0 

97.2 100.0 

0.020.0 

0.080.0 

100.0 100.0100.0100.020.0100.0100.080.0 

95.3 100.0100.0100.020.00.010.080.0 

100.0 100.0100.0100.020.0NA0.080.0 

100.0 100.0 

NA0.0NA 

80.0 

97.5 100.0 

NA0.020.0NA 

80.0 

100.0 100.0 

0.020.0 

0.080.0 

85.7 100.0NA0.020.0NA0.080.0 

63.6 100.0 

NA0.080.0 

100.0 100.0 

NA0.020.0NA0.080.0 

70.0 100.0NA0.020.0 

0.080.0 

31.9 100.0NA 

20.0NA0.0 

75.6 100.0 

0.020.0NA0.0 

80.0 100.0NA 

20.0NA 

80.0 

59.7 100.0100.0100.020.043.855.080.0 

100.0 100.0 

NA0.020.0 

80.0 

98.8 100.0100.0100.020.080.0 

80.0 

83.3 100.0NA20.0 

0.080.0 

88.0 100.0100.0 

20.00.00.080.0 

100.0 100.0 

NA0.0 

100.0 100.0NA 

20.0NA 

80.0 

100.0 100.0 

0.020.0 

0.080.0 

100.0 100.0NA 

20.0NA0.080.0 

100.0 100.0 

NA0.020.0NA0.080.0 

96.3 100.0NA20.0 

0.080.0 

86.8 100.0NA 

20.0NA0.080.0 

100.0 NA 

20.0NA0.080.0 

100.0 100.0 

NA0.020.0NA0.080.0 

100.0 100.0NA0.020.0NA0.080.0 

93.8 100.0100.0100.0 

20.0 100.0100.0 

80.0 

100.0 100.0 

NA0.020.0NA0.080.0 

100.0 100.0NA0.020.0NA 

80.0 

100.0 100.0 

NA0.020.0NA0.080.0 

100.0 100.0NA 

20.0NA0.080.0 

100.0 100.0 

0.020.0 

0.080.0 

100.0 100.0 

NA0.020.0NA 

89.3 100.0 

NA80.020.0NA0.080.0 

100.0 100.0 

0.020.0NA0.080.0 

73.3 100.0NA0.020.0 

80.0 

50.3 100.0 

NA10.0__20.0 

NA10.080.0 

100.0 


0.0 0.0 50.0 0.0 80.0 90.0 


NA 


NA 


23.0 38.0 12.0 10.0 15.0 3.0 


0.0 


43.5 84.3 


NA 


100.0 100.0 100.0 


60.0 


321|सातारा 


0.0 


0.0 


90.0 


NA 


0.0 72.0 


322|सातारा 


100.0 


100.0 


90.0 


90.0 


69.5 


2.4 84.4 0.0 3.7 


NA 


0.0 


100.0 


100.0 


90.0 


NA 


0.0 


0.0 5.0 


324|सातारा 


महाबळेश्ववरगिरीस्थाननगरपरिषद 


89.0 


100.0 


90.0 


100.0 


325|सातारा 


I 


NA 


0.1 


NA 


5.0 


90.0 


93.0 100.0 


326|सातारा 


NA 20.8 NA 


1.0 0.0 


30.0 


327|सातारा 


20.0 


NA 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 


328|सातारा 


0.0 


0.0 


100.0 


24.6 


30.0 


90.0 


NA 


0.0 


329|सातारा 


दहीवाडीनगरपंचायत 


NA 


NA 


100.0 


0.0 


NA 


0.0 


330|सातारा 


खंडाळानगरपचायत 


0.0 


0.0 


0.0 


100.0 100.0 


100.0 100.0 


90.0 90.0 


NA NA 


0.0 0.0 


331|सातारा 


5.9 


8.0 


332|सातारा 


0.0 


NA 


0.9 


10.0 


90.0 


NA 


0.0 


100.0 100.0 


333|सातारा 


100.0 100.0 100.0 


0.0 


90.0 


NA 


0.0 
0.0 


334|सातारा 


पाटणनगरपंचायत 


0.0 


NA 


0.0 0.0 52.0 


335|सातारा 


100.0 


30.2 


36.0 


90.0 


48.3 


100.0 95.0 100.0 


100.0 


1.0 


90.0 


NA 


0.0 


337|सोलापूर 


100.0 


20.0 


90.0 


86.1 


90.0 


100.0 


10.0 


90.0 


50.0 


0.0 17.9 7.5 1.8 0.6 0.0 


339|सोलापूर 


2.0 


90.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 


46.2 53.3 NA 


55.0 


90.0 


0.0 


NA 


0.0 


341|सोलापर 
342|सोलापूर 


2.0 0.0 0.0 2.0 


NA 


NA 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 


0.0 


90.0 


NA 


0.0 


0.0 


1.6 


NA 


0.0 


344|सोलापुर 


100.0 


_1.1 


5.0 


90.0 


NA 


0.0 


माढानगरपंचायत 


NA 


80.0 


12.8 


15.0 


25.0 


30.0 


NA 


0.0 


80.0 


100.0 


0.0 


0.0 


NA 


0.0 


347सोलापूर 


90.0 _90.0 


100.0 


100.0 


0.0 


50.0 


__ 


| 


NA 


50.0 


सर्विसलेवलबेंचमार्किंग२०१६-१७/ ServiceLevelBenchmarking2016-17 


महाराष्ट्रातीलसर्वस्थानिकस्वराज्यसंस्थांचेसेवास्तरनिर्देशांक(अर्थिकवर्ष२०१६-१७)आणिउद्दीष्टे(आर्थिकवर्ष२०१७-१८) ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra 


|नगरपरिषदेचेघनकचरावर्गीकरणाचेप्रमाण 


नगरपरिषदेचेघनकचरापुर्नघटनकरण्याबाबतचे 


(Efficiencyofcollectionofmunicipal 


solidwaste) 


(Extentofmunicipalsolidwaste 


(Housholdlevelcoverageofsolid wastemanagementservices) 


21 


22 


जिल्हा 


MunicipalCorporations/Municipal 


अपेक्षितकार्यक्षमता 


19 सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत मानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे (२०१६-१७) 

उद्दिष्ट M.cor/M.C.|TargettillMarch, CurrentEfficiency2018 


अपेक्षितकार्यक्षमता 

Expected Efficiency 


सध्याचीसेवा मानकानुसारक्षमता 


सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत।|अपेक्षितकार्यक्षमता मानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे Expected (२०१६-१७) 

उद्दिष्ट 

Efficiency M.cor/M.C.|TargettillMarch, CurrentEfficiency2018 

2016-17 


Efficiency 


मार्च२०१८पर्यंत||अपेक्षितकार्यक्षमता प्रगतीकरणेसाठीचे Expected 

उद्दिष्ट TargettillMarch, 

2018 


सध्याचीसेवा मानकानुसारक्षमता 

(२०१६-१७) M.cor/M.C. 


मार्च२०१८पर्यंत प्रगतीकरणेसाठीचे 

उद्दिष्ट |TargettillMarch, 

2018 


CurrentEfficiency 


अकोला 


अकोलामहानगरपालिका 


100.0 


90.0 


100.0 


97.0 


100.0 


100.0 


6.1 


10.0 


NA 


80.0 80.0 


100.0 


NA 


88.0 26.7 90.5 4.1 


NA NA 


3अकोला 


100.0 


NA 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


85.0 90.0 98.0 100.0 


|बाळापूरनगरपरिषद मूतिर्जापूरनगरपरिषद पातुरनगरपरिषद तेल्हारानगरपरिषद अमरावतीमहानगरपालिका 


| 


NA 


100.0 100.0 


89.9 


NA 


35.0 92.0 70.0 95.0 15.0 95.0 

100.0 ___75.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 


7.1 


87.6 90.9 100.0 83.2 100.0 100.0 98.4 90.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 


0.0 0.0 50.0 50.0 0.0 0.0 10.0 20.0 50.0 3.5 


100.0 


100.0 


100.0 


91.1 96.2 


100.0 


5अकोला 6अकोला 7अमरावती 8अमरावती 

9अमरावती ___10अमरावती ___11अमरावती 

12अमरावती 13अमरावती 


100.0 


100.0 


__ 


50.0 60.0 0.0 0.0 10.0 20.0 50.0 20.0 50.0 50.0 

0.0 100.0 


100.0 


NA 2.5 NA NA NA 25.4 43.8 


80.0 


64.4 98.8 72.9 98.7 


| 


___ 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


NA NA NA 2.5 NA 

NA ___3.5 

0.4 36.5 NA 91.2 

2.7 15.6 NA 


चांदूररेल्वेनगरपरिषद. चिखलदरागिरिस्थाननगरपरिषद दर्यापूरनगरपरिषद धामणगावरेल्वेनगरपरिषद मोर्शीनगरपरिषद |शेंदुरजनाघाटनगरपरिषद वरुडनगरपरिषद भातकुलीनगरपंचायत 


100.0 100.0 100.0 


95.0 
100.0 97.0 100.0 100.0 85.0 


95.5 100.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 


___ 


NA 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


37.0 

0.0 100.0 

3.0 


83.9 


100.0 


100.0 


100.0 


100.0 


99.2 


100.0 


100.0 


50.0 


80.0 


32.0 


95.4 95.4 92.6 62.2 78.1 57.4 87.5 


91.2 NA 37.0 NA NA NA 


100.0 100.0 


0.0 


90.0 85.0 


100.0 100.0 


16|अमरावती 17|अमरावती 18|अमरावती 19अमरावती 20|अमरावती 21अमरावती 


92.4 96.4 100.0 


100.0 100.0 


NA 


95.0 98.0 100.0 100.0 


80.0 80.0 80.0 


0.0 0.0 50.0 


100.0 


100.0 


100.0 


100.0 


50.0 


NA NA 


100.0 


100.0 


100.0 


NA 


0.0 


80.0 


0.0 


100.0 10.0 


100.0 100.0 


100.0 


0.0 


100.0 


65.3 


75.0 


NA 


0.0 


80.0 


NA 


0.0 


22|बुलढाणा 


100.0 


91.1 


95.0 


97.0 


100.0 


0.0 


80.0 


तिवसानगरपंचायत बुलढाणानगरपरिषद चिखलीनगरपरिषद खामगांवनगरपरिषद मलकापूरनगरपरिषद 


100.0 100.0 


NA NA 


23|बलढाणा 


95.0 55.0 100.0 


NA NA 


100.0 


31.4 


100.0 


100.0 


30.0 


80.0 


100.0 100.0 


100.0 


84.9 


100.0 


100.0 


100.0 


16.9 


80.0 


0.7 


0.0 0.0 10.0 0.0 5.0 


100.0 


50.0 


20.0 15.0 25.0 


100.0 


100.0 


24|बुलढाणा 25|बुलढाणा 26|बुलढाणा 27|बुलढाणा 28बुलढाणा 29बुलढाणा 30बुलढाणा 


10.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


देऊळगावराजानगरपरिषद जळगांव-जामोदनगरपरिषद लोणारनगरपरिषद मेहकरनगरपरिषद 


NA 1.0 4.3 0.2 


5.0 


80.0 98.0 100.0 100.0 100.0 100.0 95.0 


95.5 88.1 100.0 99.8 100.0 90.4 


10.0 

5.0 50.0 


NA 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


NA 3.4 4.5 0.2 NA 1.4 0.1 NA NA NA 


100.0 100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 


1.4 0.1 


100.0 


___ 


39.3 93.5 94.6 49.9 97.1 90.4 94.7 96.8 56.5 

0.0 92.7 82.4 96.7 97.3 10.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


0.5 


95.0 100.0 

60.0 100.0 95.0 100.0 97.0 
70.0 70.0 100.0 100.0 100.0 100.0 20.0 60.0 


50.0 60.0 

2.0 0.0 0.0 20.0 


सिंदखेडराजानगरपरिषद मोताळानगरपंचायत 


NA 


0.0 


100.0 100.0 100.0 


33|बलढाणा 


100.0 
88.9 92.3 


100.0 95.0 95.0 


NA 


0.0 


34|बलढाणा 


NA 


100.0 


NA 


NA 


100.0 100.0 


100.0 100.0 


35|वाशिम 36|वाशिम 37|वाशिम 38|वाशिम 39|वाशिम 40|वाशिम 


कारंजानगरपरिषद वाशिमनगरपरिषद मंगळूरपीरनगरपरिषद रिसोडनगरपरिषद मालेगावनगरपंचायत मानोरानगरपंचायत 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


0.9 NA NA NA 


100.0 


100.0 100.0 
100.0 


20.0 10.0 0.0 5.0 0.0 0.0 15.0 


0.9 NA NA NA NA 


100.0 


100.0 


0.0 


NA 


100.0 100.0 95.0 65.0 75.0 100.0 100.0 99.0 78.0 100.0 


41|यवतमाळ 


| 


8.7 NA 


| 


100.0 100.0 100.0 91.7 58.3 69.5 99.2 98.5 93.2 74.2 90.7 100.0 77.1 100.0 


। 


42यवतमाळ 43यवतमाळ 44यवतमाळ 


पुसदनगरपरिषद वणीनगरपरिषद आर्णीनगरपरिषद दारव्हानगरपरिषद 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


3.1 


83.4 81.2 81.4 73.7 67.3 94.7 84.3 92.3 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


14.8 ___NA 

0.9 NA 


85.0 98.0 80.0 100.0 100.0 88.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


5.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 

0.0 22.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 


NA 


45यवतमाळ 46यवतमाळ 


NA NA NA NA 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


60.0 0.0 0.0 0.0 20.0 25.0 5.1 


100.0 


47यवतमाळ 


80.0 


100.0 


48यवतमाळ 


पांढरकवडानगरपरिषद 


100.0 


95.0 


100.0 


100.00 


100.0 


NA 3.2 


49यवतमाळ 


97.2 


100.0 100.0 


0.0 


NA NA NA 1.3 NA 

NA ____NA 

NA 


बाभुळगावनगरपंचायत |कळंबनगरपंचायत महागांवनगरपंचायत 


100.0 


50यवतमाळ 51यवतमाळ 52|यवतमाळ 53|यवतमाळ 


85.7 


100.0 10.0 
90.0 50.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 0.0 


100.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


45.8 81.4 100.0 100.0 91.3 83.1 0.0 


NA NA NA NA 


50.0 85.0 100.0 100.0 93.0 89.0 10.0 


94.7 


0.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


| 


| 


| 


54यवतमाळ 55यवतमाळ 


नेरनवाबपूरनगरपंचायत राळेगावनगरपंचायत झरीजामणीनगरपंचायत 


100.0 100.0 100.0 


98.5 48.9 


100.0 75.0 10.0 


100.0 100.0 100.0 


NA NA 


0.0 0.0 20.0 


NA NA NA 


56यवतमाळ 


NA 


ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra 


नगरपरिषदेचेशास्त्रशुद्धपद्धतीघनकचरा 


ग्राहकांच्यातक्रारीनिवारणाचेप्रमाण। 


घनकचराव्यवस्थापनआकाराच्या 


घनकचराव्यवस्थापनसेवेकरिताखर्चाच्या 

वसुलीचेप्रमाण 


complaints) 


(EfficiencyincollectionofSWM 


23 


24 


जिल्हा District 


अपेक्षितकार्यक्षमता 

Expected Efficiency 


अपेक्षितकार्यक्षमता 

Expected 


सध्याचीसेवा मानकानुसारक्षमता 

(२०१६-१७) 


मार्च२०१८पर्यंत प्रगतीकरणेसाठीचे 

उद्दिष्ट 


|अपेक्षितकार्यक्षमता 

Expected 


सध्याचीसेवा मानकानुसारक्षमता 

(२०१६-१७) 


अपेक्षितकार्यक्षमता 

Expected 


सध्याचीसेवा मानकानुसारक्षमता 


मार्च२०१८पर्यंत प्रगतीकरणेसाठीचे 

उद्दिष्ट 


सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे (२०१६-१७) 

उद्दिष्ट M.cor/M.C.|TargettillMarch, CurrentEfficiency2018 

2016-17 

(%) 


मार्च२०१८पर्यंत प्रगतीकरणेसाठीचे 

उद्दिष्ट TargettillMarch, 

2018 (%) 


CurrentEfficiency 


2018 


2018 (%) 


CurrentEfficiency 

2016-17 


अकोलामहानगरपालिका 


100.0 


NA 


100.0 


0.0 


0.0 10.0 


NA NA 


7.9 
0.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


90.0 
97.0 95.0 92.0 100.0 


| 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


90.0 90.0 90.0 90.0 


NA 75.5 NA NA 


0.0 80.0 0.0 0.0 0.0 


0.0 0.0 


100.0 


NA 


पातुरनगरपरिषद तेल्हारानगरपरिषद अमरावतीमहानगरपालिका 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 


86.5 93.8 87.5 
90.6 98.7 
40.9 73.2 96.2 
95.5 100.0 


80.0 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 


100.0 


100.0 


100.0 


0.0 80.0 


80.0 


100.0 


NA NA NA NA NA 

NA ___NA 

NA NA NA NA 


0.0 0.0 0.0 5.3 0.0 3.5 0.0 


NA NA 45.9 

NA 75.1 


0.0 50.0 0.0 4.4 


100.0 


| | 


| 


0.0 


NA 


0.0 
0.0 


90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 


अकोला अकोला अकोला अकोला अकोला 

अकोला 7अमरावती 8अमरावती 9अमरावती 10अमरावती 11अमरावती 12|अमरावती 13अमरावती 14अमरावती 15अमरावती 16अमरावती 17|अमरावती 18अमरावती 19अमरावती 20अमरावती 21अमरावती 22बुलढाणा 23बलढाणा 24बुलढाणा 25बुलढाणा 26बुलढाणा 27बलढाणा 


100.0 100.0 100.0 

80.0 100.0 


100.0 


3.7 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


2.0 


0.0 50.0 


4.0 10.0 0.0 


100.0 100.0 


98.0 

0.0 75.0 0.0 0.0 0.0 


68.9 NA NA 


चिखलदरागिरिस्थाननगरपरिषद दर्यापूरनगरपरिषद धामणगावरेल्वेनगरपरिषद मोर्शीनगरपरिषद शेंदुरजनाघाटनगरपरिषद वरुडनगरपरिषद भातकुलीनगरपंचायत 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


0.0 


NA 


0.0 


92.0 


100.0 


3.3 


3.5 


NA 


93.0 76.9 93.1 90.8 100.0 96.5 85.7 87.6 


100.0 


0.0 


100.0 


100.0 


0.0 


10.0 


90.0 


90.0 


0.0 


100.0 100.0 


NA NA NA NA 


100.0 100.0 


20.0 5.0 


0.0 


100.0 

88.0 100.0 100.0 


85.0 70.0 


90.0 90.0 90.0 


NA 78.9 60.0 35.6 NA 


100.0 


4.9 1.0 36.9 0.0 5.3 


0.0 


100.0 


50.0 


50.0 


100.0 


NA 


0.0 


90.0 


100.0 


0.0 


90.0 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


80.0 


60.0 


70.0 


100.0 


10.0 


90.0 


18.2 


23.0 


100.0 


NA 


0.0 


80.0 


64.9 


70.0 


100.0 


0.0 


0.0 


90.0 90.0 


0.0 0.0 


100.0 


NA 


0.0 


49.1 


100.0 


0.0 


बुलढाणानगरपरिषद चिखलीनगरपरिषद खामगांवनगरपरिषद मलकापूरनगरपरिषद 


0.0 


65.0 100.0 


100.0 


100.0 


90.0 


0.0 


100.0 


90.0 


100.0 


100.0 


NA NA NA NA NA NA 


96.0 


100.0 


NA NA NA NA NA NA 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 
80.0 80.0 80.0 80.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 


देऊळगावराजानगरपरिषद जळगांव-जामोदनगरपरिषद लोणारनगरपरिषद मेहकरनगरपरिषद 


100.0 


0.0 0.0 0.0 90.0 


100.0 


28 


100.0 100.0 


29 


98.0 100.0 95.0 97.0 93.5 


100.0 100.0 100.0 


0.0 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


NA 


30 31 


100.0 


0.0 


100.0 


0.0 0.0 0.0 


सिंदखेडराजानगरपरिषद 


NA NA 


100.0 100.0 100.0 


100.0 


NA NA NA NA 


88.6 81.5 90.8 96.0 88.0 90.0 96.8 84.2 58.2 75.0 100.0 91.8 99.2 91.3 86.3 70.0 51.7 


80.0 80.0 


0.0 0.0 0.0 
0.0 


70.0 85.0 100.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 


90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 


100.0 


0.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


80.0 


100.0 


100.0 


NA 


बलढाणा बुलढाणा 

बलढाणा 32बुलढाणा 33बुलढाणा 34बुलढाणा 35वाशिम 36वाशिम 37वाशिम 38वाशिम 39वाशिम 40वाशिम 41यवतमाळ 42यवतमाळ 43यवतमाळ 44यवतमाळ 


0.0 


100.0 


0.0 


कारंजानगरपरिषद वाशिमनगरपरिषद मंगळूरपीरनगरपरिषद रिसोडनगरपरिषद मालेगावनगरपंचायत 


100.0 100.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 


100.0 


0.0 0.0 


100.0 


0.0 


100.0 


0.0 


100.0 100.0 90.0 80.0 60.0 80.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 


NA NA NA NA NA NA NA NA 

NA ___NA 

NA NA 


0.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 


0.0 20.0 


100.0 


0.0 


NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 


10.0 


90.0 


0.0 


| 


100.0 100.0 


0.0 0.0 


0.0 


0.0 


| 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


वणीनगरपरिषद आर्णीनगरपरिषद दारव्हानगरपरिषद 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


0.0 
0.0 


100.0 


0.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 


90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 


0.0 


0.0 


89.0 100.0 100.0 90.0 


NA 


45यवतमाळ 46यवतमाळ 


100.0 100.0 


0.0 0.0 0.0 


0.0 


0.0 


47यवतमाळ 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 


0.0 


0.0 


48यवतमाळ 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 


0.0 


90.0 


0.0 


100.0 100.0 


100.0 


100.0 70.0 


100.0 95.0 84.4 100.0 95.2 78.6 95.2 97.4 60.0 100.0 78.6 77.8 100.0 100.0 60.0 


0.0 
0.0 


घाटंजीनगरपरिषद पांढरकवडानगरपरिषद उमरखेडनगरपरिषद बाभुळगावनगरपंचायत कळंबनगरपंचायत महागांवनगरपंचायत मारेगावनगरपंचायत नेरनवाबपूरनगरपंचायत राळेगावनगरपंचायत 


0.0 0.0 0.0 0.0 


100.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 


0.0 0.0 4.0 0.0 


100.0 


49यवतमाळ 50यवतमाळ 51यवतमाळ 52यवतमाळ 53यवतमाळ 54यवतमाळ 55यवतमाळ 56यवतमाळ 


45.0 


0.0 


NA NA NA NA NA 37.5 NA NA NA 33.3 NA 


NA NA NA NA NA NA NA NA 


100.0 100.0 


90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 


90.0 100.0 


0.0 


80.0 


100.0 


0.0 


0.0 


0.0 


100.0 100.0 100.0 


0.0 0.0 0.0 


80.0 80.0 80.0 


100.0 100.0 65.0 


100.0 100.0 100.0 


0.0 5.0 0.0 


0.0 10.0 0.0 


0.0 50.0 


0.0 


सर्विसलेवलबेंचमार्किंग२०१६-१७/ ServiceLevelBenchmarking2016-17 
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महाराष्ट्रातीलसर्वस्थानिकस्वराज्यसंस्थांचेसेवास्तरनिर्देशांक(अर्थिकवर्ष२०१६-१७)आणिउद्दीष्टे(आर्थिकवर्ष२०१७-१८) ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra 

3.घनकचराव्यवस्थापन(SolidWasteManagement) घरोघरीजावूनघनकचरागोळाकरण्याचे-नगरपरिषदेचीघनकचरागोळाकरण्याची|नगरपरिषदेचेघनकचरावर्गीकरणाचेप्रमाणनगरपरिषदेचेघनकचरापुर्नघटनकरण्याबाबतचे प्रमाण 

कार्यक्षमता(Extentofsegregationofmunicipal 

प्रमाण (Housholdlevelcoverageofsolid(Efficiencyofcollectionofmunicipal 

solidwaste) 

(Extentofmunicipalsolidwaste wastemanagementservices)solidwaste) 

recovered) ___1920 21 

22 अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवा|मार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवा|मार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवा।मार्च२०१८पर्यंत Expectedमानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expectedमानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expectedमानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expectedमानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे Efficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्ट Efficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्ट (%)M.cor/M.C.|TargettillMarch,M.cor/M.C.|TargettillMarch,M.cor/M.C.|TargettillMarch,(%) 

M.cor/M.C.|TargettillMarch, CurrentEfficiency2018CurrentEfficiency2018CurrentEfficiency2018 

CurrentEfficiency2018 2016-17(%) 

2016-17(%)2016-17 

2016-17 

(%) (%)(%) 

(%) 


जिल्हा District 


महानगरपालिका/नगरपरिषदेचेनांव MunicipalCorporations/Municipal 

Councils 


(%) 


(%) 


(%) 


(%) 


100.0 


96.9 


100.0 


100.0 100.0 


100.0 


100.0 


NA 17.1 NA 


100.0 


| | | 


79.8 99.3 98.9 94.4 93.1 89.8 88.0 


____ 


95.0 100.0 
100.0 96.0 95.0 95.0 90.0 


NA 20.6 NA NA NA 


100.0 
100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 


NA 


100.0 100.0 100.0 


0.0 30.0 

0.0 60.0 0.0 0.0 0.0 


___ 


NA 


100.0 


100.0 


100.0 


NA 


100.0 


0.0 


100.0 90.4 58.7 61.3 87.9 
99.5 


100.0 88.6 
94.5 91.8 69.8 73.3 96.9 99.8 100.0 
92.5 98.2 90.4 84.5 67.9 85.7 


| 


100.0 95.0 96.0 95.0 82.0 75.0 

100.0 ___100.0 ___100.0 

96.0 100.0 95.0 100.0 75.0 90.0 


NA NA NA NA 52.9 ___NA 

NAS 


100.0 __100.0 
__100.0 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


| 


50.0 30.0 0.0 60.0 75.0 0.0 0.0 50.0 95.0 0.0 25.0 25.0 50.0 0.0 0.0 0.0 


100.0 92.0 60.0 68.0 95.0 100.0 100.0 95.0 70.0 


__ ___ 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


____ 


80.0 80.0 
80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


NA 93.6 NA NA 11.4 9.3 NA NA 


3.1 


60.0 0.0 0.0 25.0 12.0 0.0 0.0 


100.0 86.0 


100.0 100.0 100.0 


4.0 NA NA 


65.8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , फेब्रुवारी १६, २०१८ / माघ २७, शके १९३९ 


NA 


NA 


0.0 


100.0 


90.0 


100.0 


100.0 


NA 


100.0 85.0 


10.0 0.0 


NA NA 


50.0 


100.0 


100.0 100.0 


88.3 46.1 98.7 27.4 82.8 


100.0 


100.0 100.0 100.0 


100.0 78.7 100.0 94.6 72.7 


100.0 


100.0 


0.0 


NA 


NA NA NA NA 


5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


100.0 


40.0 


98.0 


100.0 


0.0 


NA 


100.0 


97.0 


100.0 


80.0 


100.0 


0.0 


80.0 


NA 


60.0 


91.0 


100.0 


10.0 


80.0 


100.0 100.0 


45.2 81.8 


100.0 100.0 


88.8 99.0 


1.2 4.5 


3.0 10.0 


95.0 


100.0 


100.0 


5.0 


80.0 


100.0 


1.2 2.5 2.1 NA 


99.2 


100.0 


100.0 


100.0 


100.0 


100.0 


10.0 


80.0 


57|औरंगाबाद 58औरंगाबाद 59औरंगाबाद 

60औरंगाबाद |61औरंगाबाद 

62|औरंगाबाद 63औरंगाबाद 

64बीड __65बीड 

66|बीड 67|बीड 68|बीड 69बीड 70बीड 71|बीड 72बीड 73|हिंगोली 74|हिंगोली 75|हिंगोली 76|हिंगोली 77|हिंगोली 78जालना 79|जालना 80|जालना 81|जालना 82जालना 
83लातूर 
84लातूर 
85लातूर 86लातूर 87लातूर 88लातूर 89लातूर 90लातूर 
91लातूर 92नांदेड 93नांदेड 94नांदेड 95नांदेड 96नांदेड 97नांदेड 98नांदेड 99नांदेड 100नांदेड 101नांदेड 102नांदेड 

103नांदेड |104नांदेड 


2.0 


सिल्लोडनगरपरिषद गंगापूरनगरपरिषद खुलदाबादनगरपरिषद पैठणनगरपरिषद वैजापूरनगरपरिषद फुलंब्रीनगरपंचायत सोयगावनगरपंचायत बीडनगरपरिषद अंबेजोगाईनगरपरिषद माजलगांवनगरपरिषद परळीवैजनाथनगरपरिषद गेवराईनगरपरिषद किल्लेधारूरनगरपरिषद केजनगरपंचायत पाटोदानगरपंचायत वडवणीनगरपंचायत बसमतनगरनगरपरिषद |हिंगोलीनगरपरिषद कळमनुरीनगरपरिषद औंढानागनाथनगरपंचायत सेनगावनगरपंचायत जालनानगरपरिषद अंबडनगरपरिषद भोकरदननगरपरिषद परतूरनगरपरिषद बदनापूरनगरपंचायत| उदगीरनगरपरिषद अहमदपूरनगरपरिषद औसानगरपरिषद निलगानगरपरिषद चाकूरनगरपंचायत देवणीनगरपंचायत जळकोटनगरपंचायत रेणापूरनगरपंचायत शिरुरअनंतपाळनगरपंचायत देग्लूरनगरपरिषद भोकरनगरपरिषद धर्माबादनगरपरिषद हदगांवनगरपरिषद कंधारनगरपरिषद किनवटनगरपरिषद कुंडलवाडीनगरपरिषद लोहानगरपरिषद मुदखेडनगरपरिषद उमरीनगरपरिषद अर्धापूरनगरपंचायत हिमायतनगरनगरपंचायत माहूरनगरपंचायत 


10.0 


NA 


100.0 100.0 


88.6 0.0 


100.0 100.0 


70.0 75.0 100.0 


100.0 100.0 


0.0 0.0 


80.0 80.0 


0.0 0.0 


NA 


NA 


NA 


0.0 5.0 


100.0 


NA 3.7 NA 


4.8 


NA NA 


10.0 70.0 0.0 


NA 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 


95.0 25.0 86.0 100.0 100.0 100.0 98.0 65.0 0.0 45.0 20.0 95.0 50.0 80.0 85.0 80.0 95.0 86.0 95.0 75.0 95.0 90.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


65.1 65.1 99.9 96.2 95.5 92.5 77.4 76.4 99.2 100.0 22.4 97.0 97.8 100.0 100.0 100.0 76.9 93.5 86.7 98.4 75.0 91.2 100.0 


0.0 6.0 10.0 70.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 10.0 0.0 


NA NA NA NA NA NA 


NA NA NA NA 2.1 NA 


84.4 100.0 97.9 93.6 96.8 57.4 0.0 30.4 9.8 92.3 
42.9 78.8 83.8 65.0 86.7 84.6 92.1 69.7 88.9 84.1 68.1 94.9 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 


2.1 


96.0 100.0 80.0 80.0 100.0 100.0 25.0 

99.0 ___100.0 

100.0 100.0 100.0 85.0 98.0 90.0 100.0 

80.0 ___95.0 

100.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 
80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


NA 


0.0 


0.0 


100.0 


100.0 


100.0 


0.0 


100.0 


100.0 


__ 


100.0 


। 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


NA NA NA 33.3 

1.0 69.8 19.1 11.4 NA NA 


NA 

NA _1.0 NA NA 16.3 NA NA 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 


0.0 5.0 0.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0 0.0___ 


0.0 40.0 5.0 75.0 20.0 20.0 0.0 0.0 0.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 


NA 


NA 


100.0 


100.0 


100.0 


74.2 


100.0 


100.0 


NA 


NA 


0.0 
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महाराष्ट्रातीलसर्वस्थानिकस्वराज्यसंस्थांचेसेवास्तरनिर्देशांक(अर्थिकवर्ष२०१६-१७)आणिउद्दीष्टे(आर्थिकवर्ष२०१७-१८) ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra 

3.घनकचराव्यवस्थापन(SolidWasteManagement) नगरपरिषदेचेशास्त्रशुद्धपद्धतीघनकचराग्राहकांच्यातक्रारीनिवारणाचेप्रमाणघनकचराव्यवस्थापनसेवेकरिताखर्चाच्या घनकचराव्यवस्थापनआकाराच्या विल्हेवाटीचेप्रमाण (Efficiencyinredressalofcustomer 

वसुलीचेप्रमाण 

प्रमाण (ExtentofScientificdisposalof 

complaints) 

(ExtentofcostrecoveryinSWM(EfficiencyincollectionofSWM municipalsolidwaste) 

services) 

charges) 23 

25 

26 अपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवा।मार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवा।मार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवा|मार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत Expectedमानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expectedमानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे Expectedमानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे Expectedमानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे Efficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्ट M.cor/M.C.|TargettillMarch, (%)M.cor/M.C.|TargettillMarch,(%)M.cor/M.C.TargettillMarch,(%) 

M.cor/M.C.|TargettillMarch, CurrentEfficiency2018CurrentEfficiency2018CurrentEfficiency2018 

CurrentEfficiency2018 2016-17(%) 

2016-17(%)2016-17 

2016-17 

(%) (%)(%) 

(%) 


24 


जिल्हा District 


महानगरपालिका/नगरपरिषदेचेनांव MunicipalCorporations/Municipal 

Councils 


(%) 


(%) 


(%) 


100.0 


NA 


100.0 


0.0 0.0 


| 


0.0 
0.0 
0.0 


NA NA NA 


। 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 
0.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


| | 


| 


NA 


100.0 90.3 90.0 81.7 96.2 100.0 

26.5 100.0 92.3 


NA NA NA NA NA NA NA 

NA ___NA 


0.0 


NA 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 


0.0 


0.0 


100.0 


0.0 


___ 


0.0 


90.0 90.0 90.0 90.0 
90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 


100.0 


80.0 


0.0 


0.0 


100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 0.0 0.0 


100.0 


100.0 100.0 90.0 
100.0 100.0 

30.0 100.0 95.0 55.0 98.0 100.0 95.0 100.0 95.0 100.0 


10.0 0.0 


52.9 


___ 


0.0 70.0 0.0 0.0 


। 


NA 


0.0 
0.0 


___| ____ ___ __ ___ 


0.0 
0.0 


100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


NA 


NA NA NA 61.2 ___NA 

NA NA NA NA NA NA 


0.0 


6.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


NA NA NA NA 


90.0 


0.0 ____0.0 

0.0 0.0 


5.0 ____0.0 

0.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 


90.0 90.0 


0.0 
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NA 


90.0 


100.0 


0.0 


0.0 


0.0 


100.0 100.0 
100.0 


NA 


90.0 


100.0 


5.0 0.0 0.0 0.0 


95.0 


90.0 90.0 90.0 90.0 


100.0 


0.0 6.7 3.0 


NA NA 


0.0 15.0 30.0 


NA NA 77.9 79.2 NA 


0.0 80.0 85.0 0.0 


100.0 


90.0 


100.0 


100.0 


NA 


0.0 


80.0 


60.0 


100.0 


0.0 


0.0 


90.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 


0.0 


NA 


90.0 100.0 


0.0 0.0 


0.0 0.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 


0.0 


90.0 90.0 90.0 


NA 


100.0 


100.0 


57|औरंगाबाद 58औरंगाबाद 59औरंगाबाद 

60औरंगाबाद |61औरंगाबाद 

62औरंगाबाद 63औरंगाबाद 64बीड 65|बीड 66|बीड 67बीड 68|बीड 69बीड 70बीड 71|बीड 72बीड 73|हिंगोली 74|हिंगोली 75|हिंगोली 76|हिंगोली 77|हिंगोली 78जालना 79|जालना 80जालना 81जालना 82जालना 
83लातुर 
84लातूर 
85लातूर 
86लातूर 
87लातूर 88लातूर 
89लातूर 90लातूर 
91लातूर 92नांदेड 93नांदेड 94नांदेड 95नांदेड 96नांदेड 97नांदेड 98नांदेड 99नांदेड 100नांदेड 101नांदेड 102नांदेड 

103नांदेड |104नांदेड 


0.0 


सिल्लोडनगरपरिषद गगापूरनगरपरिषद खुलदाबादनगरपरिषद पैठणनगरपरिषद वैजापूरनगरपरिषद फुलंब्रीनगरपंचायत सोयगावनगरपंचायत बीडनगरपरिषद अंबेजोगाईनगरपरिषद माजलगांवनगरपरिषद परळीवैजनाथनगरपरिषद गेवराईनगरपरिषद किल्लेधारूरनगरपरिषद 
केजनगरपंचायत पाटोदानगरपंचायत वडवणीनगरपंचायत बसमतनगरनगरपरिषद हिंगोलीनगरपरिषद कळमनुरीनगरपरिषद औंढानागनाथनगरपंचायत सेनगावनगरपंचायत जालनानगरपरिषद अंबडनगरपरिषद भोकरदननगरपरिषद परतूरनगरपरिषद बदनापूरनगरपंचायत| उदगीरनगरपरिषद अहमदपूरनगरपरिषद औसानगरपरिषद निलगानगरपरिषद चाकूरनगरपंचायत देवणीनगरपंचायत जळकोटनगरपंचायत रेणापूरनगरपंचायत शिरुरअनंतपाळनगरपंचायत देग्लूरनगरपरिषद भोकरनगरपरिषद धर्माबादनगरपरिषद हदगांवनगरपरिषद कंधारनगरपरिषद किनवटनगरपरिषद कुंडलवाडीनगरपरिषद लोहानगरपरिषद मुदखेडनगरपरिषद उमरीनगरपरिषद अर्धापूरनगरपंचायत हिमायतनगरनगरपंचायत माहूरनगरपंचायत 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


0.0 


100.0 100.0 100.0 


NA NA NA 


0.0 0.0 0.0 


NA NA 


0.0 


96.0 45.0 


0.0 0.0 0.0 


100.0 100.0 


90.0 90.0 


0.0 0.0 


0.0 


NA 


99.1 


NA NA 


0.0 0.0 


100.0 


0.0 0.0 20.0 0.0 


92.3 100.0 87.2 100.0 

87.5 100.0 87.5 89.8 80.0 52.0 57.5 86.8 95.0 100.0 94.4 33.3 96.9 100.0 100.0 88.1 61.5 89.7 88.5 100.0 77.1 97.7 89.4 100.0 78.2 100.0 60.0 86.8 97.2 90.8 62.8 80.0 


NA 


1.4 


0.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 
0.0 


80.0 
80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 95.0 70.0 90.0 90.0 100.0 

85.0 ___100.0 

95.0 100.0 


0.0 0.0 0.0 54.8 


0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 10.0 3.0 


NA NA 75.6 NA NA NA NA 35.3 16.0 78.1 NA 


0.0 0.0 76.0 0.0 0.0 0.0 0.0 45.0 25.0 85.0 0.0 


olololololololol 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


1.8 


0.8 


NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 


0.0 


0.0 


90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


0.0 


80.0 


80.0 


100.0 


NA 


0.0 


0.0 


100.0 


0.0 


100.0 


__ 


0.0 0.0 


100.0 100.0 100.0 


100.0 


0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 


NA ____NA ___NA 

NA 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


0.0 0.0 


| 


। 


0.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


100.0 70.0 90.0 99.0 95.0 80.0 90.0 100.0 


0.0 
0.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 


NA 


NA 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


100.0 100.0 100.0 


0.0 0.0 


0.0 0.0 


NA NA 


0.0 


NA 49.7 


___ 


90.3 


70.0 


____9.3 ___0.0 


35.0 _0.0___ 


100.0 


NA 


___ 


93.3 


95.0 


100.0 


_| 


NA 


0.0 


RU 

w 
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सर्विसलेवलबेंचमार्किंग२०१६-१७/ |ServiceLevelBenchmarking2016-17 


महाराष्ट्रातीलसर्वस्थानिकस्वराज्यसंस्थांचेसेवास्तरनिर्देशांक(अर्थिकवर्ष२०१६-१७)आणिउद्दीष्टे(आर्थिकवर्ष२०१७-१८) ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra 

3.घनकचराव्यवस्थापन(SolidWasteManagement) घरोघरीजावूनघनकचरागोळाकरण्याचे।नगरपरिषदेचीघनकचरागोळाकरण्याचीनगरपरिषदेचेघनकचरावर्गीकरणाचेप्रमाणनगरपरिषदेचेघनकचरापुर्नघटनकरण्याबाबतचे प्रमाण 

कार्यक्षमता(Extentofsegregationofmunicipal 

प्रमाण (Housholdlevelcoverageofsolid(Efficiencyofcollectionofmunicipal 

solidwaste) 

(Extentofmunicipalsolidwaste wastemanagementservices)solidwaste) 

recovered) 2021 

22 अपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत Expectedमानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expectedमानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expectedमानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे Expectedमानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे 
Efficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्ट Efficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्ट (%)M.cor/M.C.|TargettillMarch, (%)M.cor/M.C.TargettillMarch,M.cor/M.C.|TargettillMarch,(%) 

M.cor/M.C.TargettillMarch, CurrentEfficiency2018CurrentEfficiency2018CurrentEfficiency 2018 

CurrentEfficiency2018 2016-17(%) 

2016-17(%)2016-17 

2016-17 (%)(%) 

(%) 


19 


जिल्हा District 


महानगरपालिका/नगरपरिषदेचेनांव MunicipalCorporations/Municipal 

Councils 


(%) 


(%) 


(%) 


(%) 


100.0 


50.0 


___ 


0.0 


100.0 100.0 


NA 3.3 NA 


NA 3.2 


| 


100.0 


NA 


| 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 
100.0 100.0 100.0 


15.0 0.0 
1.0 0.0 


___100.0 

100.0 100.0 90.0 95.0 97.0 95.0 70.0 


NA 


____NA 


100.0 100.0 


NA 


NA 


| 


100.0 


100.0 


0.0 


| 


100.0 100.0 


100.0 100.0 


90.0 
82.0 94.0 55.0 70.0 87.0 80.0 95.0 90.0 70.0 10.0 90.0 

6.0 85.0 


100.0 100.0 


NA 8.3 NA 


| 


_105|उस्मानाबाद _106उस्मानाबाद 

107|उस्मानाबाद |108|उस्मानाबाद _109|उस्मानाबाद |110|उस्मानाबाद |111|उस्मानाबाद |112|उस्मानाबाद 113|परभणी 114|परभणी 115|परभणी 116परभणी 117|परभणी 118|परभणी 119 

परभणी 120|परभणी 


20.0 50.0 


41.2 73.4 93.1 49.0 52.4 78.4 67.6 92.7 87.8 64.1 0.0 77.2 0.0 32.5 95.6 48.8 


| 


80.0 
80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


15.0 0.0 1.0 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60.0 


भणा 


100.0 


IA 


| 


NA NA 


1पद 


100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 0.0 0.0 


100.0 99.2 100.0 
1000 85.7 88.1 92.5 88.5 69.7 79.5 89.6 78.4 
81.0 86.9 94.4 93.8 93.2 83.0 98.7 100.0 87.7 92.7 86.2 91.8 


NA 1.5 NA 

NA ___NA 

NA NA NA 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


NA 


0.0 


90.0 100.0 82.0 90.0 91.2 100.0 100.0 95.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 


| 


0.0 60.0 


100.0 
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NA 


| 


100.0 


NA 


100.0 50.0 


100.0 100.0 


| 


0.0 0.0 


0.0 0.0 


100.0 


NA 


121|रायगड 


100.0 


95.0 


100.0 


20.0 


100.0 100.0 100.0 


122रायगड 


NA NA NA NA NA 15.6 0.3 56.6 NA 31.4 0.5 NA 


100.0 


100.0 


100.0 


100.0 


100.0 


97.0 85.0 100.0 100.0 98.0 100.0 90.0 


50.0 22.0 80.0 100.0 


95.7 76.8 94.5 100.0 94.2 99.8 90.0 76.2 


100.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


100.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 


10.0 80.0 100.0 35.0 20.0 0.0 


10.1 15.1 
72.9 

NA 65.3 0.5 NA 


100.0 95.0 100.0 100.0 


100.0 


70.0 


100.0 


100.0 


80.0 


20.0 


100.0 


100.0 


100.0 


80.0 


भूमनगरपरिषद कळंबनगरपरिषद मुरुमनगरपरिषद नळदुर्गनगरपरिषद परांदानगरपरिषद |तुळजापूरनगरपरिषद उमरगानगरपरिषद वाशीनगरपंचायत गंगाखेडनगरपरिषद जिंतूरनगरपरिषद मानवतनगरपरिषद पाथरीनगरपरिषद पूर्णानगरपरिषद सेलूनगरपरिषद सोनपेठनगरपरिषद पालमनगरपंचायत |खोपोलीनगरपरिषद 

अलिबागनगरपरिषद कर्जतनगरपरिषद महाडनगरपरिषद माथेरानगिरीस्थाननगरपरिषद मुरुड-जंजीरानगरपरिषद पेणनगरपरिषद रोहानगरपरिषद श्रीवर्धननगरपरिषद उरणनगरपरिषद खालापूरनगरपंचायत माणगांवनगरपंचायत म्हसळानगरपंचायत पोलादपूरनगरपंचायत तळानगरपंचायत चिपळूणनगरपरिषद रत्नागिरीनगरपरिषद खेडनगरपरिषद राजापूरनगरपरिषद दापोलीनगरपंचायत देवरुखनगरपंचायत गुहागरनगरपंचायत लांजानगरपंचायत मालवणनगरपरिषद सावंतवाडीनगरपरिषद वेंगुर्लेनगरपरिषद |देवगडजामसंडेनगरपंचायत कणकवलीनगरपंचायत कसई-दोडामार्गनगरपंचायत कुडाळनगरपंचायत वाभवे-वैभववाडीनगरपंचायत 


0.0 


100.0 


85.0 


100.0 


99.4 


100.0 


10.5 


20.0 


9.5 


15.0 


100.0 


100.0 


100.0 


NA 


40.0 


NA 


100.0 


95.2 94.5 80.0 


NA 


97.5 100.0 


0.0 


100.0 


NA 


100.0 96.9 97.2 98.1 86.5 70.3 83.7 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


50.0 0.0 


NA NA NA 


100.0 


97.0 95.0 85.0 77.0 95.0 95.0 90.0 


75.9 


100.0 100.0 


| 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


NA 


30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


90.0 


NA 


0.0 


NA 


100.0 


NA 


100.0 


NA 


NA NA 
19.9 


100.0 


91.7 


100.0 


100.0 


__ 


123रायगड 124|रायगड 125रायगड 126|रायगड 127|रायगड 

128|रायगड |129रायगड 130रायगड 131|रायगड 132|रायगड 133|रायगड 134रायगड 135रायगड 136रत्नागिरी 137रत्नागिरी 138रत्नागिरी 139रत्नागिरी 140|रत्नागिरी 

141रत्नागिरी |142रत्नागिरी |143रत्नागिरी |144सिंधुदुर्ग |145|सिंधुदुर्ग |146|सिंधुदुर्ग |147सिंधुदुर्ग |148सिंधुदुर्ग |149|सिंधुदुर्ग 

150|सिंधुदुर्ग |151|सिंधुदुर्ग 


40.0 


100.0 


100.0 


94.7 93.8 89.3 98.0 96.5 94.6 83.4 100.0 100.0 


100.0 


6.0 


0.0 0.0 20.0 25.0 32.0 0.0 50.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 

100.0 __96.0 

100.0 100.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 


12.8 0.5 29.2 NA 11.6 

NA 16.1 NA 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


0.0 


2.0 0.0 15.0 

0.0 20.0 0.0 


100.0 


80.0 


85.0 


75.0 85.0 100.0 

80.0 100.0 95.0 100.0 75.0 90.0 99.0 80.0 65.0 100.0 50.0 97.0 82.0 70.0 15.0 


100.0 


20.0 


0.2 1.7 NA 10.4 

NA 13.9 NA 0.9 

6.4 100.0 

NA NA 


100.0 


100.0 


68.5 100.0 81.6 97.3 64.0 86.2 96.7 74.7 58.9 100.0 34.0 95.3 30.6 58.2 


100.0 


100.0 


0.0 


100.0 


100.0 


0.9 


5.0 


| 


100.0 


100.0 


100.0 


| 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 


86.7 85.1 100.0 100.0 74.0 52.9 100.0 93.3 


100.0 90.0 90.0 100.0 100.0 85.0 90.0 100.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 


11.3 100.0 

NA NA NA NA 


5.0 15.0 100.0 

0.0 10.0 

2.0 20.0 15.0 


10.0 100.0 

0.0 10.0 0.0 


NA 


0.0 


100.0 100.0 


100.0 100.0 


100.0 100.0 


NA NA 


0.0 


NA 


0.0 
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महाराष्ट्रातीलसर्वस्थानिकस्वराज्यसंस्थांचेसेवास्तरनिर्देशांक(अर्थिकवर्ष२०१६-१७)आणिउद्दीष्टे(आर्थिकवर्ष२०१७-१८) ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra 

3.घनकचराव्यवस्थापन(SolidWasteManagement) नगरपरिषदेचेशास्त्रशुद्धपद्धतीघनकचरा।ग्राहकांच्यातक्रारीनिवारणाचेप्रमाणघनकचराव्यवस्थापनसेवेकरिताखर्चाच्या घनकचराव्यवस्थापनआकाराच्या विल्हेवाटीचेप्रमाण(Efficiencyinredressalofcustomer 

वसुलीचेप्रमाण 

प्रमाण (ExtentofScientificdisposalof 

complaints) 

(ExtentofcostrecoveryinSWM (EfficiencyincollectionofSWM municipalsolidwaste) 

services) 

charges) 
23 

25 

26 अपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवा।मार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवा|मार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवा|मार्च२०१८पर्यंत 

Expectedमानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे Expectedमानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचेExpectedमानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे Expectedमानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे Efficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्ट (%)M.cor/M.C.|TargettillMarch,M.cor/M.C.|TargettillMarch, (%)M.cor/M.C.|TargettillMarch, 

M.cor/M.C.|TargettillMarch, CurrentEfficiency2018 

CurrentEfficiency2018CurrentEfficiency2018 

CurrentEfficiency2018 2016-17(%) 

2016-17(%) 

2016-17(%) 

2016-17 

(%) (%) 

(%) 

(%) 
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जिल्हा District 


महानगरपालिका/नगरपरिषदेचेनांव MunicipalCorporations/Municipal 

Councils 


(%) 


(%) 


(%) 


105|उस्मानाबाद 


100.0 


NA 


90.00 


20.0 0.0 


106|उस्मानाबाद 


। 


NA NA 


___ 


25.0 0.0 0.0 0.0 


| | | 


। 


62.5 NA NA 


0.0 


100.0 
100.0 
100.0 100.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 


25.0 65.8 
90.6 98.1 23.3 100.0 95.9 80.0 


NA NA 


0.0 0.0 


___ 


NA NA NA NA NA 

NA ___NA 

NA 


100.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 


90.0 90.0 92.0 100.0 70.0 100.0 100.0 90.0 75.0 100.0 75.0 100.0 98.1 100.0 


1.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.6 0.0 


| 


गणा 


90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 


100.0 


0.0 0.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


___ __ 


NA NA NA NA NA NA 20.7 


| 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 20.0 0.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


| | lololololololololol 


___ 


। 


0.0 
0.0 


66.7 100.0 67.6 100.0 93.3 87.0 100.0 96.0 


100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


NA 


5.0 


0.0 0.0 


___ 


0.0 


__ ___ 


NA 
NA 


0.0 


NA NA NA NA 


0.0 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, फेब्रुवारी १६, २०१८ / माघ २७, शके १९३९ 


100.0 


5.0 


NA 


0.0 0.0 


80.0 80.0 


0.0 0.0 


98.0 


0.0 


NA 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


NA NA 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


NA NA 
99.6 


100.0 


0.0 0.0 11.6 0.0 


0.0 100.0 


NA 


100.0 


40.0 


100.0 


97.7 93.1 100.0 90.0 100.0 100.0 93.1 


NA 


100.0 

97.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.2 


100.0 


90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


1.5 


0.0 3.0 0.0 


100.0 


100.0 100.0 


100.0 


100.0 


0.0 


80.0 


0.0 


0.0 


NA NA 


NA NA 


100.0 


0.0 


100.0 


0.0 


0.0 
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100.0 


NA 


0.0 


100.0 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


107|उस्मानाबाद 108|उस्मानाबाद 109|उस्मानाबाद 110|उस्मानाबाद 111|उस्मानाबाद 112|उस्मानाबाद 113परभणी 114|परभणी 115|परभणी 116परभणी 117|परभणी 118|परभणी 119परभणी 120|परभणी |121|रायगड 122रायगड 123रायगड 124रायगड 125रायगड 126|रायगड 127|रायगड 128|रायगड 129रायगड 130|रायगड 131रायगड 132रायगड 133रायगड 134रायगड 135|रायगड 136रत्नागिरी 

137रत्नागिरी |138रत्नागिरी |139रत्नागिरी 

140रत्नागिरी 141रत्नागिरी 142रत्नागिरी 143|रत्नागिरी 

144सिंधुदुर्ग 
|145सिंधुदुर्ग |146|सिंधुदुर्ग 147| 148सिंधुदुर्ग 149सिंधुदुर्ग 150सिंधुदुर्ग _151|सिंधुदुर्ग 


90.0 


NA 


100.0 


NA 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


0.0 0.0 


100.0 100.0 


100.0 100.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


90.0 90.0 90.0 


NA NA NA NA NA 


0.0 


NA NA 45.0 78.6 


100.0 


85.7 73.8 62.5 73.3 100.0 50.0 100.0 


0.0 27.4 11.2 1.0 19.1 


0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 80.0 45.0 70.0 


0.0 35.0 13.0 

1.5 25.0 7.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 


43.3 


100.0 100.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


90.0 90.0 90.0 90.0 


NA 


5.5 


80.0 


65.1 72.6 NA NA 


100.0 


NA 


88.9 


90.0 


0.0 


0.0 0.0 


100.0 


NA 


0.0 


___0.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 


0.0 


NA 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 


79.5 100.0 94.3 100.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 


NA NA 


0.0 


0.0 


____ 


75.0 70.0 75.0 100.0 60.0 

100.0 ___100.0 

95.0 

100.0 ___100.0 

100.0 100.0 85.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 97.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 0.0 0.0 35.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 

0.0 


0.0 


NA 


0.0 29.3 


0.0 


80.0 


80.0 


NA NA NA NA NA NA NA 

NA ___NA 

NA 


100.0 


97.0 


100.0 


0.0 


80.0 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


NA 


0.0 


100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 


0.0 0.0 


90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 


| 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


NA NA 68.7 NA 


100.0 100.0 96.5 100.0 94.2 100.0 100.0 100.0 


1.0 0.0 27.6 0.0 0.0 


2.0 0.0 30.0 25.0 0.0 


0.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 


NA 


0.0 


NA 


0.0 75.0 0.0 
0.0 0.0 20.0 
95.0 


100.0 


0.0 


0.0 


0.0 


NA NA NA 


0.0 


100.0 100.0 


0.0 


10.0 5.0 


NA NA 93.3 


0.0 


100.0 


4.2 


३६ 
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कार्यक्षमता(Extentofsegregationofmunicipal 

प्रमाण (Housholdlevelcoverageofsolid(Efficiencyofcollectionofmunicipal 

solidwaste) 

(Extentofmunicipalsolidwaste wastemanagementservices)solidwaste) 

recovered) 19 
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उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्ट Efficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्ट M.cor/M.C.|TargettillMarch,M.cor/M.C.|TargettillMarch,(%)M.cor/M.C.TargettillMarch.(%) 

M.cor/M.C.|TargettillMarch, CurrentEfficiency2018 

CurrentEfficiency2018CurrentEfficiency2018 

CurrentEfficiency2018 2016-17(%) 

2016-17(%)2016-17 

2016-17 (%) 


20 


जिल्हा 


महानगरपालिका/नगरपरिषदेचेनांव MunicipalCorporations/Municipal 

Councils 


District 


(%) 


(%) 


(%) 


(%) 


(%) 


(%) 


(%) 


100.0 


| 


| 


100.0 


___ 


100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


90.0 96.0 50.0 100.0 100.0 100.0 85.0 90.0 35.0 100.0 70.0 


100.0_ _96.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 


_100.0 

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


3.0___ 1.0 
10.0 30.0 100.0 70.0 


___ 


100.0 


1.8 0.2 0.4 
17.3 84.7 23.0 4.7 

0.9 ___NA 

0.2 


100.0 


90.0 


1.9 0.2 0.5 20.4 100.0 46.8 29.7 0.9 NA 14.8 NA NA NA 


30.0 


88.2 95.5 36.6 100.0 98.3 99.4 83.2 80.6 17.1 98.9 57.5 18.8 61.9 94.1 95.4 98.6 48.6 100.0 


100.0 


100.0 


3.0 0.4 

2.0 25.0 95.0 30.0 5.0 10.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 


100.0 95.0 100.0 80.0 70.0 100.0 


ooloooooववव 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


10.0 

0.0 20.0 
20.0 0.0 0.0 


NA 


40.0 


100.0 100.0 


NA NA 


100.0 


| 


100.0 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , फेब्रुवारी १६, २०१८ / माघ २७, शके १९३९ 


NA 


100.0 100.0 


98.0 100.0 


95.0 100.0 


0.0 50.0 


100.0 


100.0 100.0 


100.0 50.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 100.0 


100.0 100.0 


NA NA 20.1 NA NA NA 


25.0 0.0 


NA 50.9 NA NA 


0.0 10.0 55.0 0.0 0.0 0.0 1.0 


100.0 


100.0 


100.0 100.0 


100.0 100.0 


0.0 0.0 


0.0 


0.0 


100.0 


NA 


100.0 


100.0 


100.0 


96.0 


100.0 


100.0 


100.0 


100.0 


100.0 


10.0 


0.4 32.2 68.1 9.5 


1.0 50.0 72.0 70.0 


100.0 


95.0 100.0 100.0 


100.0 


100.0 100.0 


99.0 95.0 


46.0 


100.0 


152ठाणे 153ठाणे 154ठाणे 155ठाणे 156ठाणे 

157|ठाणे |158ठाणे 

159ठाणे 160ठाणे 161ठाणे 162ठाणे 163|ठाणे 164ठाणे 165भंडारा 166भंडारा 167|भंडारा 168भंडारा 169|भंडारा 170भंडारा 171|चंद्रपूर 172|चंद्रपूर 173|चंद्रपूर 
174|चंद्रपूर 
175|चंद्रपूर 176|चंद्रपूर 177चंद्रपूर 178|चंद्रपूर 179|चंद्रपूर 180चंद्रपूर 181चंद्रपूर 

182|चंद्रपूर |183|चंद्रपूर 184|चंद्रपूर 185चंद्रपूर 

186|चंद्रपूर |187गडचिरोली 

188गडचिरोली 189गडचिरोली |190गडचिरोली |191गडचिरोली 

192गडचिरोली 193|गडचिरोली 194गडचिरोली 195गडचिरोली 196गडचिरोली 

197गडचिरोली |198गडचिरोली 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


100.0 


|भिवंडीनिजामपूरमहानगरपालिका मिराभाईंदरमहानगरपालिका उल्हासनगरमहानगरपालिका अंबरनाथनगरपरिषद डहाणूनगरपरिषद कुळगाव-बदलापूरनगरपरिषद पालघरनगरपरिषद जव्हारनगरपरिषद मोखाडानगरपंचायत मुरबाडनगरपंचायत शहापूरनगरपंचायत तलासरीनगरपंचायत विक्रमगडनगरपंचायत भंडारानगरपरिषद तुमसरनगरपरिषद पवनीनगरपरिषद साकोलीनगरपरिषद लाखणीनगरपंचायत 
मोहाडीनगरपंचायत चंद्रपूरमहानगरपालिका बल्लारपूरनगरपरिषद भद्रावतीनगरपरिषद वरोरानगरपरिषद ब्रम्हपुरीनगरपरिषद चिमूरनगरपरिषद गडचंदूरनगरपरिषद मूलनगरपरिषद राजुरानगरपरिषद गोंडपिंपरीनगरपंचायत जिवतीनगरपंचायत कोरपनानगरपंचायत नागभीडनगरपंचायत पोंभूर्णानगरपंचायत सावलीनगरपंचायत सिंदेवाहीनगरपंचायत गडचिरोलीनगरपरिषद देसाईगंजनगरपरिषद आरमोरीनगरपंचायत अहेरीनगरपंचायत एटापल्लीनगरपंचायत भामरागडनगरपंचायत चामोर्शीनगरपंचायत धानोरानगरपंचायत कोरचीनगरपंचायत कुरखेडानगरपंचायत मुलचेरानगरपंचायत सिरोंचानगरपंचायत 


80.0 


0.4 9.2 38.7 45.3 NA NA NA 1.3 


100.0 


99.0 95.7 99.1 100.0 100.0 87.9 89.2 93.0 80.0 94.1 
70.0 60.0 100.0 90.0 95.1 94.3 97.4 100.0 89.6 94.2 82.7 99.0 87.4 54.4 100.0 71.9 97.1 96.1 100.0 85.7 92.3 59.3 90.0 80.8 100.0 

81.0 100.0 100.0 73.0 
100.0 83.4 100.0 55.4 70.0 77.8 

0.0 100.0 


76.0 


100.0 


60.0 


100.0 


NA 


25.0 


20.0 


100.0 75.0 90.0 


100.0 73.5 100.0 


0.0 


100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


25.0 0.0 0.0 5.0 70.0 


NA NA NA 94.2 NA NA 


25.0 96.0 


96.0 


100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


NA 


100.0 


0.0 


0.0 


NA NA 


100.0 100.0 97.8 75.8 74.2 97.9 68.2 80.5 79.1 85.4 0.0 0.0 91.3 62.4 94.0 99.7 70.2 77.4 95.9 97.6 99.7 2.1 


20.0 


0.0 


100.0 


100.0 


NA 


0.0 0.0 0.0 


NA 


0.0 


93.0 


100.0 


NA 


100.0 


100.0 


NA NA NA 


10.0 


100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


NA NA NA 


100.0 


NA 


1.8 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 

90.0 100.0 62.0 
95.0 90.0 100.0 85.0 100.0 100.0 79.6 100.0 85.0 100.0 60.0 75.0 80.0 20.0 100.0 


75.0 95.0 100.0 75.0 82.0 96.0 98.9 100.0 

3.0 70.0 10.0 7.0 
2.0 20.0 80.0 


100.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


20.0 

0.0 50.0 25.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


1.1 NA NA NA NA NA NA NA NA NA 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 5.0 0.0 0.0 2.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


| 


NA NA NA NA NA NA NA NA 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


| | | 


58.1 


0.0 


100.0 


0.0 6.3 0.0 0.0 62.9 


NA 


100.0 100.0 100.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 


NA 


NA NA 


NA 


सर्विसलेवलबेंचमार्किंग२०१६-१७/ |ServiceLevelBenchmarking2016-17 


महाराष्ट्रातीलसर्वस्थानिकस्वराज्यसंस्थांचेसेवास्तरनिर्देशांक(अर्थिकवर्ष२०१६-१७)आणिउद्दीष्टे(आर्थिकवर्ष२०१७-१८) ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra 

3.घनकचराव्यवस्थापन(SolidWasteManagement) नगरपरिषदेचेशास्त्रशुद्धपद्धतीघनकचराग्राहकांच्यातक्रारीनिवारणाचेप्रमाणघनकचराव्यवस्थापनसेवेकरिताखर्चाच्या घनकचराव्यवस्थापनआकाराच्या विल्हेवाटीचेप्रमाण (Efficiencyinredressalofcustomer 

वसुलीचेप्रमाण 

प्रमाण (ExtentofScientificdisposalof 

complaints) 

(ExtentofcostrecoveryinSWM (EfficiencyincollectionofSWM municipalsolidwaste) 

services) 

charges) 
23 

25 अपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत।अपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत Expectedमानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expectedमानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expectedमानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे Expectedमानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे 
Efficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्ट (%)M.cor/M.C.|TargettillMarch, (%)M.cor/M.C.|TargettillMarch,M.cor/M.C.|TargettillMarch,(%) 

M.cor/M.C.TargettillMarch, CurrentEfficiency2018 CurrentEfficiency2018CurrentEfficiency2018 

CurrentEfficiency2018 2016-17(%) 

2016-17(%) 

2016-17(%) 

2016-17 

(%) (%)(%)(%) 

(%) 


24 


26 


जिल्हा District 


महानगरपालिका/नगरपरिषदेचेनांव MunicipalCorporations/Municipal 

Councils 


(%) 


NA 


0.0 


100.0 100.0 


___ 


1.1 0.1 


2.0 
0.2 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 43.4 97.1 


NA NA 


0.0 
0.0 


। 


100.0 


| | 


10.7 
6.8 


NA 


0.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


___100.0 

70.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 100.0 


NA NA 


100.0 100.0 99.3 100.0 


0.0 20.0 


100.0 


100.0 


15.0 25.0 10.0 80.0 5.0 0.0 0.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 


100.0 


100.0 


100.0 


55.0 100.0 

70.0 100.0 90.0 99.5 75.0 0.0 0.0 55.0 0.0 0.0 0.0 


0.0 0.0 


100.0 100.0 100.0 


NA NA NA NA 


90.0 80.0 


100.0 90.0 


100.0 100.0 


3.1 52.6 4.1 0.0 0.0 5.1 0.0 0.0 0.0 


90.0 
90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 


| | | | ooooool 


51.3 100.0 66.4 99.3 83.6 99.3 72.7 NA NA 47.6 NA NA NA 62.4 NA NA 50.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


0.0 


7.0 


94.1 


96.0 


0.0 0.0 0.0 


100.0 100.0 


0.0 0.0 


100.0 100.0 


NA NA 


100.0 100.0 


100.0 


0.0 


NA 


80.0 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, फेब्रुवारी १६, २०१८ / माघ २७, शके १९३९ 


100.0 


100.0 


15.0 


70.0 


0.0 35.0 


NA 


80.0 


100.0 


100.0 


80.0 


80.0 


100.0 66.3 97.7 83.0 92.7 70.3 100.0 44.7 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 


NA NA 


100.0 80.0 


100.0 100.0 


0.0 5.0 


10.4 0.0 0.0 3.3 0.0 15.0 27.7 


0.0 55.0 


0.0 0.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 


NA 


100.0 


100.0 


90.0 


NA 


0.0 


0.0 17.0 


| 


NA 


0.0 


48.0 


100.0 


90.0 


53.3 


55.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 


20.0 


80.0 80.0 


100.0 


NA 


20.0 


100.0 


0.0 


100.0 23.1 96.4 86.3 


0.0 


100.0 50.0 98.8 100.0 


30.0 0.0 0.0 


90.0 90.0 90.0 90.0 


100.0 


NA 


0.0 


80.0 


100.0 


0.0 


0.0 1.4 


100.0 


NA 


30.0 


80.0 


100.0 


12.0 


152ठाणे 153ठाणे 154ठाणे |155ठाणे 

156ठाणे 

157|ठाणे |158ठाणे |159ठाणे 

160ठाणे 161|ठाणे |162ठाणे |163ठाणे 

164ठाणे 165भंडारा 166|भंडारा 167|भंडारा 168भंडारा 169भंडारा 170भंडारा 171|चंद्रपुर 172|चंद्रपूर 173|चंद्रपूर 174|चंद्रपूर 
175|चंद्रपूर 176|चंद्रपूर 177चंद्रपूर 178|चंद्रपूर 
179चंद्रपूर 
180|चंद्रपुर 181चंद्रपूर 

182चंद्रपूर |183चंद्रपूर 

184चंद्रपूर 185चंद्रपूर 

186|चंद्रपुर |187गडचिरोली 

188गडचिरोली 189गडचिरोली |190गडचिरोली 

191गडचिरोली 192गडचिरोली 193गडचिरोली 194गडचिरोली 195गडचिरोली 196गडचिरोली 

197गडचिरोली |198गडचिरोली 


15.0 


|भिवंडीनिजामपूरमहानगरपालिका मिराभाईंदरमहानगरपालिका उल्हासनगरमहानगरपालिका अंबरनाथनगरपरिषद डहाणूनगरपरिषद कुळगाव-बदलापूरनगरपरिषद पालघरनगरपरिषद जव्हारनगरपरिषद मोखाडानगरपंचायत मुरबाडनगरपंचायत शहापूरनगरपंचायत तलासरीनगरपंचायत विक्रमगडनगरपंचायत भंडारानगरपरिषद तुमसरनगरपरिषद पवनीनगरपरिषद साकोलीनगरपरिषद लाखणीनगरपंचायत मोहाडीनगरपंचायत चंद्रपूरमहानगरपालिका बल्लारपूरनगरपरिषद भद्रावतीनगरपरिषद वरोरानगरपरिषद ब्रम्हपुरीनगरपरिषद चिमूरनगरपरिषद |गडचंदूरनगरपरिषद मूलनगरपरिषद राजुरानगरपरिषद गोंडपिंपरीनगरपंचायत जिवतीनगरपंचायत कोरपनानगरपंचायत नागभीडनगरपंचायत पोंभूर्णानगरपंचायत सावलीनगरपंचायत सिंदेवाहीनगरपंचायत गडचिरोलीनगरपरिषद देसाईगंजनगरपरिषद आरमोरीनगरपंचायत अहेरीनगरपंचायत एटापल्लीनगरपंचायत भामरागडनगरपंचायत चामोर्शीनगरपंचायत। धानोरानगरपंचायत कोरचीनगरपंचायत कुरखेडानगरपंचायत मुलचेरानगरपंचायत सिरोंचानगरपंचायत 


12.0 NA NA 6.7 NA 20.5 46.2 NA 


100.0 


NA 


12.0 


80.0 


100.0 


100.0 


100.0 


0.0 


90.0 


0.0 


NA 


100.0 


100.0 


90.0 


40.0 


100.0 100.0 


0.0 0.0 


65.0 


100.0 


100.0 


0.0 


NA NA NA NA 


5.3 24.2 0.0 0.0 0.0 


0.0 


___ 


NA 


100.0 
100.0 100.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 


95.0 _99.0 100.0 20.0 100.0 100.0 


NA 


0.0 


0.0 


NA 


0.0 


100.0 


0.0 85.7 


NA NA NA 66.7 52.1 NA 


0.0 


100.0 


100.0 


95.0 


100.0 


8.8 


NA NA NA NA NA 


0.0 0.0 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 


0.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


0.0 


95.5 57.1 90.6 98.7 96.3 ND 100.0 98.1 75.7 100.0 100.0 89.2 81.6 90.5 88.9 81.8 87.9 100.0 66.7 63.6 80.0 83.3 69.6 


NA NA 


0.0 30.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.0 20.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 11.3 0.0 0.0 20.0 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0 


0.0 


100.0 100.0 100.0 


NA 


90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 
90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 


49.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.0 55.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 43.8 0.0 0.0 20.0 
55.0 

0.0 55.0 0.0 0.0 


NA 


NA 


0.0 


NA 


100.0 100.0 92.0 100.0 100.0 93.4 90.0 90.0 100.0 75.0 65.0 82.0 85.0 100.0 


100.0 


NA 


NA 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 0.0 9.7 0.0 0.0 13.4 15.7 

0.0 16.4 


NA NA 


NA 38.7 NA 

NA 13.9 44.1 

NA 53.9 

NA NA 


100.0 


NA 


NA 


100.0 100.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 


0.0 


NA NA 


0.0 


0.0 


I 


३७ 


महाराष्ट्रातीलसर्वस्थानिकस्वराज्यसंस्थांचेसेवास्तरनिर्देशांक(अर्थिकवर्ष२०१६-१७)आणिउद्दीष्टे(आर्थिकवर्ष२०१७-१८) 
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घरोघरीजावूनघनकचरागोळाकरण्याचे 


|नगरपरिषदेचीघनकचरागोळाकरण्याची-नगरपरिषदेचेघनकचरावर्गीकरणाचेप्रमाण कार्यक्षमता 

(Extentofsegregationofmunicipal (Efficiencyofcollectionofmunicipal 

solidwaste) 


नगरपरिषदेचेघनकचरापुर्नघटनकरण्याबाबतचे 

प्रमाण 


(Housholdlevelcoverageofsolid wastemanagementservices) 


recovered) 


22 


जिल्हा District 


महानगरपालिका/नगरपरिषदेचेनांव MunicipalCorporations/Municipal 

Councils 


अपेक्षितकार्यक्षमता 

Expected Efficiency 


19 सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता मानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे Expected (२०१६-१७) 

उद्दिष्ट 

Efficiency M.cor/M.C.|TargettillMarch, CurrentEfficiency2018 

2016-17 


अपेक्षितकार्यक्षमता 

Expected Efficiency 


I 


सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत| मानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे (२०१६-१७) 

उद्दिष्ट M.cor/M.C.|TargettillMarch, CurrentEfficiency2018 

2016-17 


सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता मानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे Expected (२०१६-१७) 

उद्दिष्ट 

Efficiency M.cor/M.C.|TargettillMarch,(%) CurrentEfficiency2018 

2016-17 


सध्याचीसेवा मानकानुसारक्षमता 

(२०१६-१७) 

M.cor/M.C. CurrentEfficiency 

2016-17 


मार्च२०१८पर्यंत प्रगतीकरणेसाठीचे 

उद्दिष्ट TargettillMarch, 

2018 


(%) 


100.0 


___ 


___ 


100.0 100.0 


98.0 95.0 95.0 20.0 


100.0 100.0 100.00 100.0 100.0 


99.2 88.9 95.9 100.0 


100.0 96.0 97.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 


NA NA 81.2 


60.0 56.0 83.0 


| 


80.0 80.0 80.0 80.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 


100.0 


100.0 


__ 


NA 


0.0 


87.6 


100.0 100.0 


100.0 100.0 


100.0 


94.6 91.5 92.9 0.0 
78.2 85.5 98.9 36.3 85.3 97.6 92.6 95.5 


10.0 100.0 30.0 


100.0 


100.0 


100.0 


100.0 


100.0 


100.0 


0.0 


100.0 


85.0 100.0 100.0 

37.0 100.0 

99.0 100.0 100.0 100.0 90.0 


100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 


95.0 100.0 100.0 

97.0 100.0 100.0 100.0 60.0 99.0 90.0 


| 


99.4 100.0 91.0 43.5 97.9 84.0 


ooooooooooo | | | | | | | | | | 


100.0 100.0 100.0 100.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 


10.0 100.0 30.0 

0.0 100.0 55.0 100.0 

0.0 50.0 60.0 20.0 


2.3 95.2 0.3 NA 86.7 48.0 98.7 NA NA 56.9 NA NA NA NA 


NA NA NA NA 2.3 76.2 22.2 NA 54.4 39.0 47.4 NA NA 26.8 NA NA NA NA NA NA NA NA 


80.0 50.0 60.0 0.0 10.0 30.0 20.0 


86.4 90.5 


100.0 


92.0 


100.0 


87.8 


90.0 


100.0 


80.0 


100.0 


73.8 


90.0 


100.0 


72.0 


90.0 


100.0 


199गोंदिया 200गोंदिया 201|गोंदिया 202गोंदिया 

203नागपूर |204नागपूर |205नागपूर |206नागपूर 

207नागपूर 208नागपूर 209नागपुर 210नागपूर 
211|नागपूर 212नागपूर 213नागपूर 214नागपूर 
215नागपूर 216नागपूर 

217नागपूर 
|218नागपूर 

219नागपूर 
220नागपूर 221वर्धा 222वर्धा 223वर्धा 224वर्धा 225वर्धा 226वर्धा 227वर्धा 228वर्धा 229वर्धा 230|वर्धा 


0.0 


80.0 


0.0 


94.2 


100.0 


94.0 


100.0 


20.0 


100.0 


100.0 


0.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 70.0 90.0 


100.0 100.0 
95.0 100.0 


100.0 


__NA 


0.0 


94.6 88.8 100.0 79.4 78.6 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 


NA NA 


100.0 


50.0 0.0 0.0 

0.0 100.0 

0.0 0.0 


0.0 100.0 

2.0 52.0 


10.0 


80.0 


100.0 100.0 


NA NA 


52.0 


100.0 


96.2 


100.0 


80.0 


NA 


100.0 


99.0 


88.9 


100.0 


NA 


0.0 


80.0 


0.0 


100.0 


100.0 97.9 65.6 87.7 

0.1 36.4 96.3 76.8 46.8 100.0 65.7 60.0 86.5 97.9 95.5 


100.0 


20.0 


100.0 100.0 100.0 


गोंदियानगरपरिषद तिरोरानगरपरिषद 
देवरीनगरपंचायत सडकअर्जुनीनगरपंचायत कामठीनगरपरिषद उमरेडनगरपरिषद कळमेश्वरनगरपरिषद कन्हनपिंपरीनगरपरिषद काटोलनगरपरिषद खापानगरपरिषद मोहपानगरपरिषद मोवाडनगरपरिषद नरखेडनगरपरिषद रामटेकनगरपरिषद सावनेरनगरपरिषद वाडीनगरपंचायत भिवापूरनगरपंचायत हिंगणानगरपंचायत कहीनगरपंचायत महादुलानगरपंचायत मौदानगरपंचायत वानाडोंगरीनगरपंचायत वर्धानगरपरिषद आर्वीनगरपरिषद देवळीनगरपरिषद |हिंगणघाटनगरपरिषद पुलगांवनगरपरिषद सिंदीनगरपरिषद आष्टीनगरपंचायत कारंजानगरपंचायत समुद्रपुरनगरपंचायत सेलूनगरपंचायत कोपरगावनगरपरिषद संगमनेरनगरपरिषद |श्रीरामपूरनगरपरिषद देवळालीप्रवरानगरपरिषद जामखेडनगरपरिषद पाथर्डीनगरपरिषद राहातापिंपळसनगरपरिषद राहुरीनगरपरिषद शेवगावनगरपरिषद |श्रीगोंदानगरपरिषद आकोलेनगरपंचायत कर्जतनगरपंचायत नेवासानगरपंचायत पारनेरनगरपंचायत शिर्डीनगरपंचायत धळेमहानगरपालिका दोंडाईचा-वरवाडेनगरपरिषद शिरपूर-वरवाडेनगरपरिषद साक्रीनगरपंचायत शिंदखेडानगरपंचायत 


NA NA 


20.0 0.0 


NA NA NA 100.0 


100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 


48.0 100.0 


NA 


100.0 


87.9 100.0 90.3 97.6 67.0 


0.8 


100.0 100.0 


0.8 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


70.0 90.0 100.0 


NA NA 


0.0 40.0 25.0 60.0 0.0 80.0 


10.0 0.0 0.0 


100.0 


100.0 


78.0 


NA 


0.0 


100.0 100.0 


100.0 


NA 


80.0 


94.3 90.1 


231|अहमदनगर 


100.0 


100.0 


60.0 


100.0 


100.0 


100.0 


| 


85.0 98.0 100.0 100.0 

89.6 100.0 90.5 99.0 75.0 95.0 100.0 100.0 100.0 

70.0 100.0 70.0 95.0 100.0 100.0 80.0 100.0 100.0 75.0 90.0 100.0 


100.0 


NA 4.1 16.8 78.3 NA 


80.0 100.0 90.0 


20.0 22.0 82.0 


0.0 10.0 12.0 50.0 


100.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 
80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


NA NA NA NA NA 3.0 10.6 47.4 NA NA 2.9 15.9 NA NA 


87.4 64.7 


100.0 


0.0 


100.0 
100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 


___ 


100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


NA 


80.5 97.7 74.9 91.1 87.1 83.9 65.0 56.7 69.0 82.4 79.5 75.9 45.3 70.2 


0.0 10.0 


100.0 


100.0 


232|अहमदनगर |233अहमदनगर 

234अहमदनगर |235अहमदनगर 

236|अहमदनगर 237|अहमदनगर 238अहमदनगर 239|अहमदनगर 240|अहमदनगर 241|अहमदनगर 242अहमदनगर 243|अहमदनगर 244अहमदनगर 245अहमदनगर 246|धळे 247धुळे 248|धुळे 249|धुळे 250धुळे 


20.0 20.0 


| । 


| 


10.0 


90.0 76.0 75.0 85.0 90.0 80.0 55.0 78.0 


0.0 10.0 22.0 
20.0 

0.0 50.0 0.0 0.0 


NA 


100.0 
100.0 100.0 100.0 


85.8 99.3 100.0 

70.7 100.0 100.0 
66.7 84.8 100.0 92.0 98.2 99.6 97.3 100.0 82.5 


100.0 __100.0 

100.0 100.0 100.0 100.0 


3.0 14.2 

NA __NA 

NA NA NA NA 58.2 16.7 


NA 


0.0 0.0 0.0 0.0 


NA 


100.0 


0.0 


NA 


84.4 


100.0 


100.0 


100.0 


68.0 


48.4 


51.0 


90.0 75.0 


100.0 


100.0 


100.0 


20.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


98.0 


100.0 


100.0 


NA 


68.4 82.0 95.5 88.1 88.7 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


14.3 

NA 18.0 


22.2 


100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 92.0 95.0 


30.0 


20.0 25.0 65.0 0.0 50.0 


100.0 100.0 92.0 


| 


100.0 100.0 100.0 


है 


100.0 


NA 


15.0 


| 
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महाराष्ट्रातीलसर्वस्थानिकस्वराज्यसंस्थांचेसेवास्तरनिर्देशांक(अर्थिकवर्ष२०१६-१७)आणिउद्दीष्टे(आर्थिकवर्ष२०१७-१८) ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra 

3.घनकचराव्यवस्थापन(SolidWasteManagement) नगरपरिषदेचेशास्त्रशुद्धपद्धतीघनकचरा ग्राहकांच्यातक्रारीनिवारणाचेप्रमाण घनकचराव्यवस्थापनसेवेकरिताखर्चाच्याघनकचराव्यवस्थापनआकाराच्यावसुलीचे विल्हेवाटीचेप्रमाण (Efficiencyinredressalofcustomer 

वसुलीचेप्रमाण 

प्रमाण (ExtentofScientificdisposalof 

complaints) 

(ExtentofcostrecoveryinSWM(EfficiencyincollectionofSWM municipalsolidwaste) 

services) 

charges) 
24 

26 अपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत।अपेक्षितकार्यक्षमता सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत||अपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत Expectedमानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expected मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expectedमानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे Expectedमानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे Efficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्ट M.cor/M.C.|TargettillMarch,M.cor/M.C.|TargettillMarch,M.cor/M.C.|TargettillMarch, 

M.cor/M.C.|TargettillMarch, CurrentEfficiency2018CurrentEfficiency2018CurrentEfficiency2018 

CurrentEfficiency2018 2016-17(%)2016-172016-17 

2016-17 (%) 

(%) 


23 


25 


52 


जिल्हा District 


महानगरपालिका/नगरपरिषदेचेनांव MunicipalCorporations/Municipal 

Councils 


100.0 


NA 


0.0 


__ 


_90.0 


NA 


NA 


80.0 80.0 80.0 


100.0 100.0 100.0 


NA 


96.3 88.1 92.3 87.8 


100.0 100.0 100.0 100.0 


NA NA 


57.0 0.0 


0.0 0.0 54.0 0.0 0.0 0.0 


67.1 NA 


0.0 0.0 70.0 0.0 0.0 


NA 


100.0 


0.0 


NA 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


100.0 100.0 


80.0 80.0 80.0 


34.9 100.0 100.0 


99.0 99.0 93.0 100.0 50.0 100.0 100.0 100.0 100.0 98.0 100.0 


100.0 


10.0 


NA 


10.0 0.0 


100.0 


100.0 


0.0 


10.0 


NA 


100.0 


80.0 


100.0 


NA NA NA NA NA NA 


100.0 100.0 


0.0 95.0 


100.0 


| 


90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 


이이이이이이이이이이이이이이이이이 


100.0 


0.0 58.0 1.0 1.0 


| 


100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 


100.0 96.4 
71.8 66.7 
100.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


0.0 
0.0 


0.0 


0.0 2.7 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 


NA 82.8 97.3 NA NA 


100.0 100.0 100.0 100.0 


NA 


oooooooooooo| | | | | | | | | 


NA 


NA NA 


0.0 0.0 0.0 


0.0 0.0 


95.7 


0.0 0.0 10.0 


100.0 


NA 


80.0 


100.0 98.0 100.0 96.0 100.0 


100.0 


100.0 


0.0 


10.0 


90.0 


100.0 


NA 


0.0 


80.0 


91.4 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 


100.0 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, फेब्रुवारी १६, २०१८ / माघ २७, शके १९३९ 


0.0 0.0 0.0 


100.0 


90.0 90.0 90.0 90.0 


NA NA NA NA 


0.0 90.0 


70.0 


0.0 0.0 30.8 0.0 1.9 


100.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


NA NA NA NA 81.1 NA 35.2 NA NA 


100.0 


65.0 


0.0 40.0 0.0 5.0 25.0 


100.0 


0.0 


100.0 


0.0 


100.0 
54.6 52.4 87.5 75.8 95.2 100.0 94.9 


95.0 


40.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 100.0 100.0 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


80.0 


25.0 0.0 0.0 


100.0 


NA 


0.0 


80.0 


0.0 0.0 0.0 


100.0 


0.0 


NA 


100.0 


80.0 


100.0 


0.0 


0.0 


0.0 


199गोंदिया 200|गोंदिया 201|गोंदिया 202|गोंदिया 

203नागपूर |204नागपूर |205नागपूर |206नागपूर 

207नागपूर 
208नागपूर 
209नागपूर 
210नागपूर 
211नागपूर 212|नागपूर |213नागपूर |214नागपूर 

215नागपूर 216नागपूर 217नागपूर 218नागपूर 219नागपूर 220नागपूर 221|वर्धा 222|वर्धा 223|वर्धा 224|वर्धा 225|वर्धा 226|वर्धा 227|वर्धा 228वर्धा 229वर्धा 230|वर्धा 

231|अहमदनगर 
|232अहमदनगर 233|अहमदनगर 234अहमदनगर 235|अहमदनगर |236अहमदनगर 

237|अहमदनगर 238|अहमदनगर 239|अहमदनगर 240अहमदनगर 241|अहमदनगर 242|अहमदनगर 243|अहमदनगर 244|अहमदनगर 245अहमदनगर 246|धुळे 247धुळे 248|धुळे 249|धुळे 250धुळे 


0.0 


गोंदियानगरपरिषद |तिरोरानगरपरिषद 
देवरीनगरपंचायत सडकअर्जुनीनगरपंचायत कामठीनगरपरिषद उमरेडनगरपरिषद कळमेश्वरनगरपरिषद कन्हनपिंपरीनगरपरिषद काटोलनगरपरिषद |खापानगरपरिषद मोहपानगरपरिषद मोवाडनगरपरिषद नरखेडनगरपरिषद रामटेकनगरपरिषद सावनेरनगरपरिषद वाडीनगरपंचायत भिवापूरनगरपंचायत हिंगणानगरपंचायत कुहीनगरपंचायत महादुलानगरपंचायत मौदानगरपंचायत वानाडोंगरीनगरपंचायत वर्धानगरपरिषद आर्वीनगरपरिषद देवळीनगरपरिषद |हिंगणघाटनगरपरिषद। पुलगांवनगरपरिषद सिंदीनगरपरिषद आष्टीनगरपंचायत कारंजानगरपंचायत समुद्रपुरनगरपंचायत| सेलूनगरपंचायत कोपरगावनगरपरिषद संगमनेरनगरपरिषद |श्रीरामपूरनगरपरिषद| देवळालीप्रवरानगरपरिषद जामखेडनगरपरिषद पाथर्डीनगरपरिषद राहातापिंपळसनगरपरिषद राहुरीनगरपरिषद शेवगावनगरपरिषद श्रीगोंदानगरपरिषद |आकोलेनगरपंचायत कर्जतनगरपंचायत नेवासानगरपंचायत पारनेरनगरपंचायत शिर्डीनगरपंचायत धुळेमहानगरपालिका दोंडाईचा-वरवाडेनगरपरिषद शिरपूर-वरवाडेनगरपरिषद साक्रीनगरपंचायत शिंदखेडानगरपंचायत 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


NA NA NA NA NA NA 


0.0 0.0 0.0 0.0 


100.0 100.0 100.0 99.0 100.0 85.3 25.0 100.0 

90.0 100.0 95.0 100.0 


80.0 
80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


100.0 
83.7 17.1 88.0 87.7 100.0 84.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 0.0 


90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 


0.0 0.0 0.0 20.0 40.0 

0.0 60.0 0.0 


NA NA NA NA NA 100.0 37.9 NA 39.4 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


100.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 50.0 0.0 80.0 


NA 


100.0 


NA 


0.0 16.7 35.2 

0.0 31.5 0.0 0.0 0.0 


100.0 100.0 


100.0 


NA 


100.0 


90.0 


100.0 


100.0 


NA 


NA NA NA 


0.0 


NA 


| 


0.0 0.0 0.0 


0.0 


79.0 89.3 100.0 85.7 75.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 85.0 


0.0 


0.0 


0.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


0.0 


NA NA 


NA NA NA 


0.0 


0.0 


5.0 


10.0 


NA 


___ 


100.0 


___ 


0.0 


NA 


100.0 100.0 


100.0 


0.0 


NA 


0.0 0.0 0.0 0.0 


NA NA NA NA NA NA NA 


0.0 0.0 0.0 
70.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 0.0 0.0 23.4 0.0 0.0 0.0 


100.0 

100.0 _100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 30.0 0.0 


100.0 100.0 100.0 70.0 100.0 100.0 100.0 80.0 100.0 


0.0 


90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 

90.0 ___90.0 

90.0 90.0 90.0 90.0 


100.0 

60.0 ___100.0 

100.0 100.0 69.1 


| 


। 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


NA 63.6 ___NA 

NA ND NA 


0.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 


0.0 


0.0 


NA 


0.0 


0.0 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


80.0 


100.0 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


0.0 


100.0 


90.0 


100.0 


0.0 


100.0 


___ 


| 


NA NA NA NA 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


83.3 100.0 100.0 100.0 94. 


100.0 100.0 100.0 

6.0 


100.0 100.0 100.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 


100.0 
100.0 100.0 100.0 


90.0 

90.0 _90.0 

90.0 90.0 


NA NA NA NA NA 


0.0 0.0 0.0 0.0 


0.0 0.0 0.0 


३९ 


| 


1 


9 


NA 
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महाराष्ट्रातीलसर्वस्थानिकस्वराज्यसंस्थांचेसेवास्तरनिर्देशांक(अर्थिकवर्ष२०१६-१७)आणिउद्दीष्टे(आर्थिकवर्ष२०१७-१८) ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra 

3.घनकचराव्यवस्थापन(SolidWasteManagement) घरोघरीजावूनघनकचरागोळाकरण्याचेनगरपरिषदेचीघनकचरागोळाकरण्याचीनगरपरिषदेचेघनकचरावर्गीकरणाचेप्रमाणनगरपरिषदेचेघनकचरापुर्नघटनकरण्याबाबतचे प्रमाण 

कार्यक्षमता(Extentofsegregationofmunicipal 

प्रमाण (Housholdlevelcoverageofsolid(Efficiencyofcollectionofmunicipal 

solidwaste) 

(Extentofmunicipalsolidwaste wastemanagementservices)solidwaste) 

recovered) 19 

21 

22 अपेक्षितकार्यक्षमता 

मार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत Expectedमानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expectedमानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचेExpectedमानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे Expectedमानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे 
Efficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्ट Efficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्ट M.cor/M.C.|TargettillMarch, (%)M.cor/M.C.|TargettillMarch,(%)M.cor/M.C.|TargettillMarch,(%) 

M.cor/M.C.|TargettillMarch, CurrentEfficiency2018CurrentEfficiency2018 CurrentEfficiency2018 

CurrentEfficiency2018 2016-17(%) 

2016-17 (%) 

2016-17(%) 

2016-17 

(%) (%)(%)(%) 

(%) 


20 


जिल्हा District 


महानगरपालिका/नगरपरिषदेचेनांव MunicipalCorporations/Municipal 

Councils 


(%) 


251|जळगाव 


100.0 


100.0 


___ 


| 


100.0 100.0 


। 


| 


95.0 90.0 55.0 98.0 90.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 


100.0 91.5 87.4 100.0 88.9 100.0 


100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


95.0 90.0 100.0 90.0 100.0 100.0 88.0 


5.0___ 0.6 0.0 75.0 98.0 


100.0 100.0 100.0 


5.0 0.0 
0.0 75.0 65.0 


0.9 NA NA 65.6 55.3 0.8 6.3 


10.0 


10.0 


| 


100.0 


100.0 


100.0 


100.0 


100.0 


1.2 0.5 NA 65.6 
63.2 3.0 6.7 3.1 

NA ___4.0 

NA 2.4 NA 


100.0 


100.0 


93.0 85.1 41.1 94.2 85.8 92.9 87.6 92.2 99.3 100.0 92.1 93.0 68.4 86.3 89.5 93.8 


|-| 


3.0 


100.0 


100.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


100.0 


| | 


| | 


100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 94.6 85.0 90.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


62.8 92.7 100.0 100.0 91.6 100.0 65.1 100.0 


10.0 

4.0 0.0 10.0 10.0 

3.0 20.0 0.0 


___NA 

3.8 NA 2.4 


100.0 100.0 92.8 100.0 75.0 100.0 


10.0 

4.0 0.0 10.0 10.0 3.0 0.0 0.0 


100.0 100.0 
100.0 100.0 


NA 
NA 


NA 


100.0 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग, फेब्रुवारी १६, २०१८ / माघ २७, शके १९३९ 


100.0 


10.0 


10.0 


0.4 NA 


100.0 


90.3 


95.0 


100.0 


10.0 


80.0 


0.0 


0.0 


80.0 


100.0 


NA 


0.0 


0.4 NA NA NA 8.3 


100.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 


100.0 


50.0 100.0 100.0 85.0 95.0 85.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


70.0 100.0 100.0 97.5 91.5 93.8 


100.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


। 


0.0 0.0 20.0 0.0 0.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 


99.0 


10.0 NA NA NA 


NA 


30.0 0.0 0.0 0.0 


100.0 100.0 


95.0 95.0 


NA NA 


0.0 


100.0 


100.0 


100.0 


100.0 


5.0 


80.0 


39.0 


99.2 100.0 


100.0 


93.1 94.9 70.2 93.3 83.2 76.8 52.4 75.9 32.1 76.7 90.2 83.6 74.5 


100.0 


100.0 


100.0 


252|जळगाव 253|जळगाव 

254|जळगाव |255जळगाव 

256|जळगाव 257|जळगाव 258|जळगाव 259|जळगाव 260|जळगाव 261|जळगाव 262|जळगाव 263|जळगाव 264जळगाव 265|जळगाव 266|जळगाव 267|जळगाव 268|नंदुरबार 269नंदुरबार 270|नंदुरबार 

271|नंदुरबार |272|नंदुरबार 

273|नाशिक 274|नाशिक 275नाशिक 276नाशिक 277नाशिक 278|नाशिक 279|नाशिक 280नाशिक 281नाशिक 282नाशिक 283नाशिक 284नाशिक 285नाशिक 286नाशिक 287|नाशिक 288नाशिक 

289|कोल्हापूर 
|290|कोल्हापूर 

291|कोल्हापूर 292|कोल्हापूर 293|कोल्हापूर 294|कोल्हापूर 295|कोल्हापूर 296|कोल्हापुर 

297|कोल्हापूर |298|कोल्हापूर 


80.0 


जळगावशहरमहानगरपालिका भुसावळनगरपरिषद अमळनेरनगरपरिषद चाळीसगावनगरपरिषद चोपडानगरपरिषद पाचोरानगरपरिषद धरणगांवनगरपरिषद एरंडोलनगरपरिषद फैजपूरनगरपरिषद जामनेरनगरपरिषद पारोळानगरपरिषद रावेरनगरपरिषद सावदानगरपरिषद वारणगावनगरपरिषद यावलनगरपरिषद |भडगावनगरपंचायत बोदवडनगरपंचायत नंदुरबारनगरपरिषद |नवापूरनगरपरिषद शहादानगरपरिषद तळोदानगरपरिषद धडगाव-वडफाळ्यानगरपंचायत मालेगांवमहानगरपालिका मनमाडनगरपरिषद भगूरनगरपरिषद चांदवडनगरपरिषद |इगतपुरीनगरपरिषद नांदगांवनगरपरिषद सटाणानगरपरिषद सिन्नरनगरपरिषद त्र्यंबकनगरपरिषद येवलानगरपरिषद देवळानगरपंचायत दिडोंरीनगरपंचायत कळवणनगरपंचायत |निफाडनगरपंचायत पेठनगरपंचायत सुरगणानगरपंचायत कोल्हापूरमहानगरपालिका इचलकरंजीनगरपरिषद जयसिंगपूरनगरपरिषद गडहिंग्लजनगरपरिषद कागलनगरपरिषद क्रंदवाडनगरपरिषद मलकापूरनगरपरिषद मुरगुडनगरपरिषद पन्हाळागिरीस्थाननगरपरिषद वडगांवनगरपरिषद 


5.0 


80.0 65.0 80.0 70.0 


0.8 0.2 3.5 NA 


33.7 0.2 3.3 


100.0 100.0 


5.0 


100.0 100.0 


91.0 100.0 


5.0 5.0 0.0 


95.0 100.0 


100.0 100.0 


80.0 80.0 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


NA NA 


46.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 


80.0 95.0 88.0 80.0 


NA 


NA 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 


100.0 


100.0 


94.8 


10.0 50.0 

3.5 30.0 65.0 7.0 0.0 


NA 


98.4 84.8 100.0 100.0 100.0 94.0 93.8 96.9 87.8 78.0 76.7 77.1 


90.0 100.0 100.0 100.0 98.0 95.0 98.0 90.0 90.0 80.0 78.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


60.0 55.0 100.0 90.0 100.0 95.0 


25.0 30.0 0.0 60.0 97.0 0.0 0.0 20.0 20.0 5.0 0.0 0.0 


2.7 0.1 62.5 5.0 NA NA NA 


| 


0.0 


NA NA NA 0.1 


100.0 


20.0 1.0 


| 


0.1 


NA 


NA 


0.0 


100.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


86.0 


NA 


NA 


0.0 


100.0 


100.0 


5.0 


35.0 


53.1 49.5 100.0 45.9 98.1 90.2 85.0 84.9 88.9 86.4 100.0 91.4 82.8 
72.7 
95.0 
84.1 89.1 


100.0 


100.0 


45.0 29.0 15.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


60.0 


93.0 93.0 90.0 100.0 98.0 95.0 80.0 95.5 90.0 


95.0 87.9 100.0 81.7 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


98.0 95.6 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 ____100.0 

100.0 100.0 100.0 100.0 


18.6 NA 24.8 45.5 73.7 NA 


70.0 75.0 50.0 40.0 

0.0 50.0 


4.5 18.5 

3.7 20.1 62.1 73.7 

NA 72.2 50.0 NA 


20.0 

4.0 40.0 80.0 75.0 50.0 80.0 70.0 0.0 


100.0 100.0 


NA NA 


100.0 


100.0 


100.0 


91.2 


100.0 


100.0 


48.2 


___ 
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महाराष्ट्रातीलसर्वस्थानिकस्वराज्यसंस्थांचेसेवास्तरनिर्देशांक(अर्थिकवर्ष२०१६-१७)आणिउद्दीष्टे(आर्थिकवर्ष२०१७-१८) ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra 

3.घनकचराव्यवस्थापन(SolidWasteManagement) नगरपरिषदेचेशास्त्रशुद्धपद्धतीघनकचराग्राहकांच्यातक्रारीनिवारणाचेप्रमाणघनकचराव्यवस्थापनसेवेकरिताखर्चाच्या-घनकचराव्यवस्थापनआकाराच्यावसुलीचे विल्हेवाटीचेप्रमाण (Efficiencyinredressalofcustomer 

वसुलीचेप्रमाण 

प्रमाण (ExtentofScientificdisposalof 

complaints) 

(ExtentofcostrecoveryinSWM (EfficiencyincollectionofSWM municipalsolidwaste) 

services) 

charges) 23 

25 

26 अपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंतअपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवा|मार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत Expectedमानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Expectedमानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचेExpectedमानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे Expectedमानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे Efficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

Efficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्ट (%)M.cor/M.C.|TargettillMarch,(%)M.cor/M.C.|TargettillMarch, 

M.cor/M.C.TargettillMarch, 

(%) 

M.cor/M.C.TargettillMarch, CurrentEfficiency2018CurrentEfficiency 2018CurrentEfficiency2018 

CurrentEfficiency2018 2016-17(%) 

2016-17(%)2016-17 

2016-17 

(%) (%) 


24 


जिल्हा District 


महानगरपालिका/नगरपरिषदेचेनांव MunicipalCorporations/Municipal 

Councils 


उद्दिष्ट 


(%) 


(%) 


(%) 


(%) 


(%) 


100.0 


NA 


20.0 


80.1 NA 


0.0 


100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 


___0.0 

0.0 
0.0 
0.0 


NA NA NA NA NA 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


3.9 


92.7 95.6 92.7 100.0 93.3 94.5 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


85.0 0.0 5.0 0.0 


3.0 5.0 


NA NA 


0.0 


0.0 


0.0 0.0 


80.0 


100.0 


100.0 


NA 


80.0 


100.0 


100.0 


100.0 


15.0 0.0 1.4 0.7 0.0 0.0 0.0 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


| 


| 


100.0 ___100.0 
___100.0 

100.0 100.0 100.0 100.0 


97.0 96.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

95.0 ___100.0 

100.0 ___100.0 |100.0 

100.0 100.0 100.0 78.0 100.0 


0.0 20.0 0.0 0.0 0.0 


_ 


| 


NA NA NA NA NA NA NA NA 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


NA NA 11.3 

NA __NA 

NA NA 


___ 


90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 


0.0 0.0 30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


0.0 


0.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 0.0 


NA 


___ ___ __ 


NA 


92.0 90.7 93.7 82.6 100.0 100.0 66.7 79.2 71.1 100.0 97.6 100.0 100.0 98.0 100.0 


265 


100.0 


0.0 
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80.0 


0.0 


____ 


NA 


0.0 


100.0 


NA 


0.0 


80.0 


0.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


0.0 


NA 


0.0 


0.0 


100.0 100.0 100.0 


NA NA NA 


NA 


100.0 


100.0 


0.0 


100.0 


100.0 


0.0 


NA 


NA 
NA 
NA 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


100.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


100.0 


100.0 100.0 


100.0 

99.0 100.0 


100.0 100.0 


0.0 0.0 0.0 


0.0 0.0 


NA NA NA 


NA 


100.0 


NA 


80.0 


100.0 


100.0 


0.6 


90.0 


0.0 


0.0 0.0 


100.0 98.5 


0.2 0.0 


100.0 


NA 


80.0 


100.0 


100.0 


0.0 


90.0 


251|जळगाव |252|जळगाव 

253|जळगाव |254जळगाव |255जळगाव |256जळगाव 

257|जळगाव 258|जळगाव |259जळगाव 

260|जळगाव 

261जळगाव |262जळगाव 

263जळगाव 264जळगाव 

जळगाव 266जळगाव 267|जळगाव 268नंदुरबार 269नंदुरबार 270नंदुरबार 271नंदुरबार 272नंदुरबार 273नाशिक 274|नाशिक 275नाशिक 276नाशिक 277नाशिक 278नाशिक 279नाशिक 280नाशिक 281नाशिक 282नाशिक 283नाशिक 284नाशिक 285नाशिक 286नाशिक 287नाशिक 288नाशिक 
289कोल्हापुर 
290कोल्हापूर 
291कोल्हापूर 292|कोल्हापूर 293कोल्हापूर 294|कोल्हापूर 295कोल्हापूर 
296कोल्हापूर 
297कोल्हापूर 
298कोल्हापूर 


जळगावशहरमहानगरपालिका भुसावळनगरपरिषद अमळनेरनगरपरिषद चाळीसगावनगरपरिषद चोपडानगरपरिषद पाचोरानगरपरिषद धरणगांवनगरपरिषद एरंडोलनगरपरिषद फैजपूरनगरपरिषद जामनेरनगरपरिषद पारोळानगरपरिषद रावेरनगरपरिषद सावदानगरपरिषद वारणगावनगरपरिषद यावलनगरपरिषद भडगावनगरपंचायत बोदवडनगरपंचायत नंदुरबारनगरपरिषद नवापूरनगरपरिषद शहादानगरपरिषद तळोदानगरपरिषद धडगाव-वडफाळ्यानगरपंचायत मालेगांवमहानगरपालिका मनमाडनगरपरिषद भगूरनगरपरिषद चांदवडनगरपरिषद इगतपुरीनगरपरिषद नांदगांवनगरपरिषद सटाणानगरपरिषद सिन्नरनगरपरिषद त्र्यंबकनगरपरिषद येवलानगरपरिषद देवळानगरपंचायत 
दिडोंरीनगरपंचायत कळवणनगरपंचायत निफाडनगरपंचायत पेठनगरपंचायत सुरगणानगरपंचायत कोल्हापूरमहानगरपालिका इचलकरंजीनगरपरिषद जयसिंगपूरनगरपरिषद गडहिंग्लजनगरपरिषद कागलनगरपरिषद कुरंदवाडनगरपरिषद मलकापूरनगरपरिषद मुरगुडनगरपरिषद पन्हाळागिरीस्थाननगरपरिषद वडगांवनगरपरिषद 


0.0 


NA NA 79.4 33.1 


0.0 


100.0 


100.0 100.0 


NA NA 


80.0 80.0 


100.0 87.9 


100.0 100.0 


17.7 2.0 


20.0 8.0 


90.0 90.0 


90.0 38.0 


0.0 


95.0 


NA 


NA 


100.0 100.0 100.0 


NA 


96.3 100.0 100.0 


0.0 0.0 0.0 


NA 


100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


NA 


100.0 


NA 


90.9 


0.0 


NA 


100.0 


100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 95.0 100.0 95.0 70.0 90.0 90.0 100.0 


100.0 100.0 


10.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0.0 0.0 10.0 20.0 10.0 95.0 49.0 


0.0 


90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 


0.0 


25.0 0.0 0.0 60.0 55.0 0.0 0.0 80.0 30.0 35.0 75.0 70.0 


100.0 


100.0 100.0 100.0 


0.0 0.0 0.0 


100.0 100.0 100.0 


NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


100.0 


100.0 


10.9 0.0 0.0 6.9 15.4 

5.5 91.9 22.2 13.8 7.5 

4.7 __4.7 

6.2 13.0 


0.0 


80.0 


100.0 


NA NA 52.9 NA NA 56.6 17.5 28.7 70.6 55.1 82.3 66.6 77.7 83.0 83.3 79.5 98.7 93.6 97.7 NA 


100.0 


95.0 


100.0 


90.0 


89.7 66.7 88.6 60.5 100.0 100.0 77.6 88.0 100.0 89.1 93.5 100.0 

79.2 100.0 86.7 100.0 100.0 


100.0 


गगनारपद 


100.0 


100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


| 


0.0 0.0 10.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


25.0 15.0 11.0 10.0 20.0 15.0 


| 


100.0 93.0 100.0 100.0 97.0 100.0 88.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 


90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 


80.0 93.0 
94.0 90.0 80.0 100.0 95.0 100.0 


NA 


2.1 


2.5 


NA 


NA 


____ 0.0 


100.0 


100.0 


__ 


4.2 3.3 0.0 


5.0 10.0 1.0 


NA 


0.0 


100.0 


100.0 


___ 


0.0 
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महाराष्ट्रातीलसर्वस्थानिकस्वराज्यसंस्थांचेसेवास्तरनिर्देशांक(अर्थिकवर्ष२०१६-१७)आणिउद्दीष्टे(आर्थिकवर्ष२०१७-१८) ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra 

3.घनकचराव्यवस्थापन(SolidWasteManagement) घरोघरीजावूनघनकचरागोळाकरण्याचे-नगरपरिषदेचीघनकचरागोळाकरण्याची|नगरपरिषदेचेघनकचरावर्गीकरणाचेप्रमाणनगरपरिषदेचेघनकचरापुर्नघटनकरण्याबाबतचे प्रमाण 

कार्यक्षमता(Extentofsegregationofmunicipal 

प्रमाण (Housholdlevelcoverageofsolid(Efficiencyofcollectionofmunicipal 

solidwaste) 

(Extentofmunicipalsolidwaste wastemanagementservices)solidwaste) 

recovered) 
2021 

22 अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवा|मार्च२०१८पर्यंत अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवा|मार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवा|मार्च२०१८पर्यंत Expectedमानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचेExpectedमानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे Expectedमानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे Expectedमानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे Efficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्टEfficiency(२०१६-१७) 

उद्दिष्ट M.cor/M.C.|TargettillMarch,M.cor/M.C.|TargettillMarch, (%)M.cor/M.C.|TargettillMarch,(%) 

M.cor/M.C.TargettillMarch, CurrentEfficiency2018CurrentEfficiency2018CurrentEfficiency2018 

CurrentEfficiency 2018 2016-17(%)2016-172016-17 

2016-17 

(%) (%) 

(%) 


19 


जिल्हा District 


महानगरपालिका/नगरपरिषदेचेनांव MunicipalCorporations/Municipal 

Councils 


(%) 


(%) 


(%) 


(%) 


(%) 


(%) 


___ 


6.9 


100.0 100.0 


100.0 100.0 


85.9 93.8 


13.2 
NA 


10.0 0.0 


| 


NA 


| 


NA 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 

100.0 ___100.0 

100.0 


ANA 


100.0 100.0 100.0 100.0 


27.7 NA NA 


___0.0 

35.0 80.0 


100.0 


0.0 


100.0 


100.0 


100.0 


NA 


99.0 70.0 
90.0 
100.0 

100.0 ___90.0 

100.0 

85.0 __100.0 

95.0 ___90.0 

100.0 

60.0 ___92.0 

95.0 


90.0 95.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 _95.0 100.0 


20.0 0.0 
0.0 50.0 80.0 40.0 20.0 5.0 0.0 35.0 100.0 10.0 10.0 60.0 


NA 


| 


NA 


100.0 __100.0 
____100.0 

100.0 100.0 100.0 100.0 


| 


80.0 80.0 
80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


| 


| ____ 

| 


44.4 NA NA NA 0.9 NAS 32.7 100.0 NA 6.2 55.9 40.2 NA 34.8 NA 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


20.0 76.9 


20.0 0.0 0.0 25.0 80.0 10.0 9.0 40.0 


___ 


NA 


_| 


____ 


100.0 


100.0 


95.0 
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50.0 


5.9 18.6 23.8 45.5 25.8 NA 


40.0 


100.0 


75.0 


100.0 


90.0 


100.0 


5.0 


76.0 


95.0 


100.0 


100.0 100.0 100.0 


100.0 


100.0 


95.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 


50.0 27.0 

0.0 10.0 0.0 


100.0 


100.0 


37.0 

0.0 
100.0 

0.0 80.0 


NA 


NA 


100.0 


80.0 


NA 


100.0 


100.0 


100.0 


100.0 100.0 75.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 


NA NA NA 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


80.0 


NA NA 


100.0 


100.0 


0.0 


90.0 85.0 


100.0 


100.0 


100.0 


15.3 


299|पुणे 300पुणे 301|पुणे 302|पुणे 303|पुणे 304|पुणे 305|पणे 306|पणे 307पुणे 308पुणे 309|पणे 310पुणे 311सांगली 312सांगली 313सांगली 314सांगली 315|सांगली 316|सांगली 

317|सांगली |318|सांगली |319सांगली 

320|सांगली 321|सातारा 322|सातारा 323|सातारा 324|सातारा 325|सातारा 326|सातारा 327सातारा 328सातारा 329सातारा 330सातारा 331|सातारा 332|सातारा 333|सातारा 334|सातारा 335सातारा 

336सोलापूर |337सोलापूर 

338सोलापूर |339सोलापूर 

340सोलापूर |341सोलापूर 342सोलापूर 343सोलापूर |344सोलापूर |345सोलापूर 

346सोलापूर 
347सोलापूर 


30.0 


बारामतीनगरपरिषद चाकणनगरपरिषद दौंडनगरपरिषद लोणावळानगरपरिषद तळेगांव-दाभाडेनगरपरिषद आळंदीनगरपरिषद भोरनगरपरिषद |इंदापूरनगरपरिषद जेजुरीनगरपरिषद जुन्नरनगरपरिषद सासवडनगरपरिषद शिरूरनगरपरिषद सांगली-मिरज-कुपवाडमहानगरपालिका इस्लामपूरनगरपरिषद विटानगरपरिषद आष्टानगरपरिषद जतनगरपरिषद तासगांवनगरपरिषद कडेगावनगरपंचायत कवठेमहांकाळनगरपंचायत पलूसनगरपंचायत शिराळानगरपंचायत सातारानगरपरिषद कराडनगरपरिषद फलटणनगरपरिषद महाबळेश्ववरगिरीस्थाननगरपरिषद म्हसवडनगरपरिषद पाचगणीगिरीस्थाननगरपरिषद रहिमतपूरनगरपरिषद वाईनगरपरिषद दहीवाडीनगरपंचायत खंडाळानगरपंचायत लोणंदनगरपंचायत मलकापूरनगरपंचायत मेधानगरपंचायत पाटणनगरपंचायत वडूजनगरपंचायत बार्शीनगरपरिषद |पंढरपूरनगरपरिषद अक्कलकोटनगरपरिषद दुधनीनगरपरिषद करमाळानगरपरिषद कुडुवाडीनगरपरिषद मैंदर्गीनगरपरिषद मंगळवेढानगरपरिषद सांगोलेनगरपरिषद माढानगरपंचायत माळशिरसनगरपंचायत मोहोळनगरपंचायत 


NA 


97.7 42.6 80.7 88.8 85.5 84.7 100.0 81.1 97.1 
90.5 87.6 85.9 
54.0 89.0 84.1 73.0 73.2 84.3 99.3 65.7 71.7 88.0 78.2 67.3 75.5 79.9 91.6 100.0 87.0 87.3 88.4 98.8 91.1 100.0 81.5 60.0 72.7 52.2 100.0 24.1 86.9 70.1 91.0 21.5 88.6 81.9 78.6 21.5 47.5 


0.0 0.0 40.0 


100.0 


85.0 


100.0 


100.0 


100.0 


60.0 


20.2 


91.0 


100.0 99.9 87.5 100.0 100.0 100.0 88.9 100.0 100.0 100.0 90.4 97.2 89.4 86.3 93.9 82.3 92.0 93.9 100.0 69.2 100.0 99.9 86.5 86.2 100.0 100.0 100.0 94.9 90.0 100.0 91.1 99.7 88.9 85.9 90.0 99.0 88.1 100.0 95.7 95.0 86.3 91.3 86.0 98.4 66.7 40.0 67.6 


94.0 


100.0 


80.0 


15.0 


80.0 


90.0 


50.0 


100.0 


55.4 

6.7 100.0 

NA 100.0 

NA 38.6 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


25.0 100.0 15.0 
100.0 50.0 


10.0 


4.6 41.2 

NA 100.0 

NA 17.1 


40.0 


100.0 

0.0 20.0 0.0 0.0 


NA 


15.0 


NA 


0.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


95.0 100.0 90.0 90.0 92.0 100.0 95.0 100.0 84.0 70.0 78.0 

58.0 ____100.0 

90.0 92.0 100.0 95.0 70.0 90.0 90.0 85.0 46.0 50.0 


100.0 100.0 96.0 95.0 100.0 95.0 100.0 90.0 90.0 95.0 100.00 

90.0 100.0 

99.0 100.0 90.0 95.0 90.0 100.0 75.0 48.0 70.0 


| 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


NA NA 29.5 NA NA NA 0.8 0.8 NA 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


0.0 50.0 

0.0 10.0 0.0 1.5 5.0 0.0 20.0 

0.0 50.0 65.0 50.0 50.0 0.0 0.0 0.0 


NA NA 1.6 NA NA NA 0.8 87.9 NA NA NA 32.6 NA 6.2 16.9 NA NA NA 


NA 


20.0 0.0 

0.0 ___0.0 

1.5 90.0 0.0 20.0 0.0 40.0 0.0 15.0 35.0 0.0 0.0 0.0 


NA 48.4 


NA 


8.4 20.3 NA NA NA 


___ 


___ 
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महाराष्ट्रातीलसर्वस्थानिकस्वराज्यसंस्थांचेसेवास्तरनिर्देशांक(अर्थिकवर्ष२०१६-१७)आणिउद्दीष्टे(आर्थिकवर्ष२०१७-१८) ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra 

3.घनकचराव्यवस्थापन(SolidWasteManagement) नगरपरिषदेचेशास्त्रशुद्धपद्धतीघनकचराग्राहकांच्यातक्रारीनिवारणाचेप्रमाणघनकचराव्यवस्थापनसेवेकरिताखर्चाच्याघनकचराव्यवस्थापनआकाराच्यावसुलीचे विल्हेवाटीचेप्रमाण (Efficiencyinredressalofcustomer 

वसुलीचेप्रमाण 

प्रमाण (ExtentofScientificdisposalof 

complaints) 

(ExtentofcostrecoveryinSWM(EfficiencyincollectionofSWM municipalsolidwaste) 

services) 

charges) 


23 


24 


25 


जिल्हा District 


महानगरपालिका/नगरपरिषदेचेनांव MunicipalCorporations/Municipal 

Councils 


अपेक्षितकार्यक्षमता Expected Efficiency 


सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत मानकानुसारक्षमता|प्रगतीकरणेसाठीचे (२०१६-१७) 

उद्दिष्ट M.cor/M.C.|TargettillMarch, CurrentEfficiency2018 2016-17 

(%) 


अपेक्षितकार्यक्षमता 

Expected Efficiency 

(%) 


सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता|सध्याचीसेवा मानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचेExpectedमानकानुसारक्षमता (२०१६-१७) 

उद्दिष्ट 

Efficiency(२०१६-१७) M.cor/M.C.|TargettillMarch,(%) 

M.cor/M.C. CurrentEfficiency2018 

CurrentEfficiency 2016-17 

2016-17 

(%) 


मार्च२०१८पर्यंत|अपेक्षितकार्यक्षमता प्रगतीकरणेसाठीचेExpected उद्दिष्ट 

Efficiency TargettillMarch,(%) 

2018 


26 सध्याचीसेवामार्च२०१८पर्यंत मानकानुसारक्षमताप्रगतीकरणेसाठीचे (२०१६-१७) 

उद्दिष्ट M.cor/M.C.|TargettillMarch, CurrentEfficiency2018 2016-17 

(%) (%) 


(%) 


(%) 


(%) 


(%) 


(%) 


0.0 


___ 


100.0 100.0 


__ 


0.0 


NA NA NA NA 


100.0 100.0 100.0 


| 


0.0 30.0 70.0 0.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


100.0 80.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


80.4 ___NA 

39.5 57.6 

NA 82.0 


NA 


100.0 


100.0 


100.0 


0.0 


100.0 


29.4 0.0 1.9 10.6 0.0 6.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0 0.0 


NA NA NA NA NA NA 


NA NA 


35.0 0.0 10.0 50.0 30.0 7.0 0.0 5.0 0.0 0.0 10.0 

0.0 30.0 


100.0 64.3 84.2 95.8 89.5 97.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 60.0 100.0 100.0 90.7 


90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 


100.0 


100.0 


82.0 0.0 55.0 65.0 30.0 95.0 0.0 50.0 0.0 0.0 10.0 0.0 50.0 10.0 


0.0 0.0 0.0 


100.0 


100.0 


0.0 


| 


100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 


0.0 
0.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


olololoooooooooooo 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 65.0 100.0 100.0 


NA 


NA 


0.0 0.0 


NA 


10.0 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, फेब्रुवारी १६, २०१८ / माघ २७, शके १९३९ 


100.0 


NA 


0.0 


80.0 


100.0 


0.0 


10.0 


90.0 


NA NA NA NA 43.9 NA NA 60.0 NA 90.9 NA NA 21.8 NA 


0.0 


100.0 


0.0 


80.0 


95.0 


100.0 


0.5 


2.0 


NA NA NA 


80.0 


100.0 100.0 


100.0 


85.0 100.0 


2.7 3.5 


100.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 


100.0 


NA 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


85.0 


100.0 


0.0 


5.0 22.0 20.0 

0.0 12.0 


90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 


100.0 75.0 49.0 76.8 65.8 94.0 


100.0 


NA 


100.0 


NA 


0.0 


55.0 95.0 70.0 100.0 


100.0 100.0 100.0 


0.0 10.7 0.0 0.0 


NA 


0.0 


80.0 


0.0 


100.0 100.0 


NA 


0.0 


80.0 


100.0 


1.0 


299|पणे 300|पुणे 301|पुणे 302|पुणे 303|पणे 304|पुणे 305 306|पणे 307पुणे 308पुणे 309|पणे 310|पुणे 311|सांगली 312सांगली 313|सांगली 314|सांगली 315|सांगली 316सांगली 

317|सांगली |318|सांगली |319सांगली 

320सांगली 

321|सातारा |322|सातारा |323सातारा 324|सातारा 325|सातारा 

326|सातारा |327सातारा 

328|सातारा 329सातारा 330|सातारा 331|सातारा 332|सातारा 333|सातारा 334|सातारा 335सातारा 336सोलापूर 337सोलापूर |338सोलापूर |339सोलापूर |340सोलापूर |341सोलापूर 
|342|सोलापूर 

343सोलापूर |344|सोलापूर 

345सोलापूर 346सोलापूर |347सोलापूर 


NA 


बारामतीनगरपरिषद चाकणनगरपरिषद दौंडनगरपरिषद लोणावळानगरपरिषद तळेगांव-दाभाडेनगरपरिषद आळंदीनगरपरिषद भोरनगरपरिषद इंदापूरनगरपरिषद जेजुरीनगरपरिषद |जुन्नरनगरपरिषद सासवडनगरपरिषद शिरूरनगरपरिषद सांगली-मिरज-कुपवाडमहानगरपालिका इस्लामपूरनगरपरिषद विटानगरपरिषद आष्टानगरपरिषद जतनगरपरिषद तासगांवनगरपरिषद कडेगावनगरपंचायत कवठेमहांकाळनगरपंचायत पलूसनगरपंचायत शिराळानगरपंचायत सातारानगरपरिषद कराडनगरपरिषद फलटणनगरपरिषद महाबळेश्ववरगिरीस्थाननगरपरिषद म्हसवडनगरपरिषद| पाचगणीगिरीस्थाननगरपरिषद |रहिमतपूरनगरपरिषद वाईनगरपरिषद दहीवाडीनगरपंचायत खंडाळानगरपंचायत लोणंदनगरपंचायत मलकापूरनगरपंचायत मेधानगरपंचायत पाटणनगरपंचायत वडूजनगरपंचायत |बार्शीनगरपरिषद पंढरपूरनगरपरिषद अक्कलकोटनगरपरिषद दुधनीनगरपरिषद करमाळानगरपरिषद कुडुवाडीनगरपरिषद मैंदर्गीनगरपरिषद मंगळवेढानगरपरिषद सांगोलेनगरपरिषद माढानगरपंचायत माळशिरसनगरपंचायत मोहोळनगरपंचायत 


65.0 

0.0 95.0 0.0 0.0 85.0 0.0 0.0 0.0 25.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


100.0 


NA 


0.0 


100.0 


100.0 


100.0 


0.0 


0.0 


90.0 


NA 


100.0 


NA 


100.0 


100.0 


1.7 


4.4 


100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 


NA NA NA 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


15.9 33.9 NA 


0.0 0.0 0.0 


NA 


NA 


NA 


100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


NA 


0.0 


0.0 


5.0 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


NA 


__ 


NA 


100.0 100.0 100.0 


0.0 0.0 


0.0 0.0 0.0 


NA 


0.0 


0.0 


NA 


100.0 


0.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 
80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 


99.6 90.5 80.0 85.7 100.0 100.0 85.7 100.0 92.3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 96.7 90.0 73.5 100.0 


NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA 


95.0 98.0 87.0 100.0 100.0 95.0 100.0 

95.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 95.0 86.0 100.0 


40.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 52.0 

0.0 70.0 0.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


1.5 65.0 


90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 

90.0 _90.0 

90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 90.0 


0.0 


0.0 


0.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 0.0 36.3 

0.0 62.2 0.0 0.0 16.9 38.9 0.0 11.2 0.0 0.0 0.0 11.2 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


__ 


NA NA NA 48.3 NA 66.7 NA NA 64.6 65.8 

NA 90.0 NA NA NA 35.5 


0.0 20.0 45.0 

0.0 15.0 20.0 

0.0 ____0.0 

30.0 


70.0 70.0 

0.0 100.0 20.0 0.0 0.0 50.0 


R 


NA 


___ 


___ 
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महाराष्ट्रातीलसर्वस्थानिकस्वराज्यसंस्थांचेसेवास्तरनिर्देशांक(अर्थिकवर्ष२०१६-१७)आणिउद्दीष्टे(आर्थिकवर्ष२०१७-१८) ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra 

4.पावसाळीपाणीनिचरा(StormWaterDrainage) पावसाळीपाणीनिचराजाळ्याचीव्याप्ती 

पावसाळीपाणीतुंबण्याच्या/पुराच्याघटनासमुदायशौचालयेआणिसार्वजनिकशौचालयांमध्ये२४x CoverageofstormwaterdrainagenetworkIncidenceofwaterlogging/Flooding 

७पाणीपुरवठयाचीव्याप्ती* Coverageofwatersupply(24x7)inallpublic/ 

communitytoilet* 2728 

29 अपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामानकानुसार|मार्च२०१८पर्यंतप्रगतीअपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामानकानुसार|मार्च२०१८पर्यंतप्रगती 

सध्याचीसेवामानकानुसारक्षमता ExpectedEfficiencyक्षमता।करणेसाठीचेउद्दिष्ट|ExpectedEfficiencv 

क्षमताकरणेसाठीचेउद्दिष्ट 

(२०१६-१७) (%)(२०१६-१७)TargettillMarch,2018) (No.) 

(२०१६-१७)TargettillMarch,2018 

M.cor/M.C.CurrentEfficiency M.cor/M.C.Current(%) 

M.cor/M.C.Current(No.) 

2016-17(No.) Efficiency 

Efficiency 2016-17(%) 

2016-17(No.) 


जिल्हा District 


महानगरपालिका/नगरपरिषदेचेनांव MunicipalCorporations/ 

MunicipalCouncils 


।अनि 


100.0 


124.5 


127.0 


10.0 


YES 


1.0 


NO 


|IN 


100.0 100.0 100.0 


0.0 0.0 0.0 


0.0 0.0 


0.0 1.0 


0.0 


0.0 


| 


100.0 


| 


46.5 82.5 


2.0 0.0 55.0 

90.0 ___10.0 ___0.0 


16.0 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 

2.0 50.0 0.0 


6 


|N| 


0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 30.0 


___1.7 


0.0 
7.6 


__ 


12.0 


| 


0.0 


1अकोला 

अकोला 
3 

अकोला 4अकोला 

अकोला 

अकोला 7|अमरावती 8अमरावती 9अमरावती 10अमरावती 11अमरावती 12अमरावती 13अमरावती 14अमरावती 15अमरावती 16अमरावती 17|अमरावती 18अमरावती 19अमरावती 20अमरावती 21अमरावती 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


1.0 


28.8 50.3 0.0 2.2 2.1 0.0 5.9 0.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


32.1 60.0 0.0 10.0 2.2 0.0 15.0 0.0 0.0 20.0 20.0 50.0 


0.0 12.0 0.0 0.0 10.0 0.0 2.0 6.0 0.0 2.0 


0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 10.0 0.0 2.0 4.0 0.0 


YES NO YES YES NO YES YES YES NO YES YES YES YES YES YES 

YES NOCT/PT 

YES YES YES YES NO YES YES YES YES YES YES 


0.0 


0.0 


___ 


100.0 100.0 


___ 


12.0 0.0 47.6 


0.0 0.0 0.0 
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100.0 


2.0 


100.0 


0.0 


0.0 


0.0 28.6 0.0 


0.0 0.0 


100.0 100.0 


0.0 


बुलढाणा बुलढाणा बुलढाणा 

बुलढाणा 26बुलढाणा 27|बलढाणा 28|बलढाणा 


30.0 0.0 0.0 95.0 


0.0 0.0 4.0 18.0 0.0 


100.0 


0.0 


100.0 100.0 100.0 


10.0 


0.0 


अकोलामहानगरपालिका अकोटनगरपरिषद बाळापूरनगरपरिषद मूतिर्जापूरनगरपरिषद पातुरनगरपरिषद तेल्हारानगरपरिषद अमरावतीमहानगरपालिका अचलपूरनगरपरिषद |अंजनगांवसुर्जीनगरपरिषद चांदूरबाजारनगरपरिषद चांदूररेल्वेनगरपरिषद चिखलदरागिरिस्थाननगरपरिषद दर्यापूरनगरपरिषद धामणगावरेल्वेनगरपरिषद मोर्शीनगरपरिषद शेंदूरजनाघाटनगरपरिषद वरुडनगरपरिषद भातकुलीनगरपंचायत धारणीनगरपंचायत। नांदगावखांडेश्वरनगरपंचायत तिवसानगरपंचायत बुलढाणानगरपरिषद चिखलीनगरपरिषद खामगांवनगरपरिषद मलकापूरनगरपरिषद शेगांवनगरपरिषद देऊळगावराजानगरपरिषद जळगांव-जामोदनगरपरिषद लोणारनगरपरिषद मेहकरनगरपरिषद नांदुरानगरपरिषद सिंदखेडराजानगरपरिषद मोताळानगरपंचायत संग्रामपुरनगरपंचायत कारंजानगरपरिषद वाशिमनगरपरिषद मंगळूरपीरनगरपरिषद रिसोडनगरपरिषद मालेगावनगरपंचायत मानोरानगरपंचायत यवतमाळनगरपरिषद पुसदनगरपरिषद वणीनगरपरिषद आर्णीनगरपरिषद दारव्हानगरपरिषद दिग्रसनगरपरिषद घाटंजीनगरपरिषद पांढरकवडानगरपरिषद उमरखेडनगरपरिषद बाभुळगावनगरपंचायत कळंबनगरपंचायत महागांवनगरपंचायत मारेगावनगरपंचायत नेरनवाबपूरनगरपंचायत राळेगावनगरपंचायत |झरीजामणीनगरपंचायत 


93.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


5.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


0.0 6.0 18.0 0.0 0.0 24.0 0.0 5.0 0.0 0.0 0.0 


20.0 


29|बलढाणा 


100.0 


0.0 


0.0 


0.0 


4.0 


0.0 


0.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 


YES YES 


76.3 


0.0 


0.0 0.0 0.0 30.0 


0.0 


0.0 


100.0 


0.0 


30.0 


30बलढाणा 
31बुलढाणा 

32बुलढाणा ___33बुलढाणा 34बुलढाणा 35वाशिम 36वाशिम 37वाशिम 38वाशिम 39वाशिम 40|वाशिम 


90.0 0.0 0.0 3.0 40.0 10.0 


0.0 0.0 


100.0 


0.0 


2.6 38.4 


0.0 0.0 


0.0 


0.0 


__ 


0.0 0.0 


5.0 


0.0 0.0 0.0 

1.0 80.0 


1.0 0.0 


180.0 


6.0 


__1.0 


41यवतमाळ 42यवतमाळ 


1.0 
0.0 


2.0 92.0 


0.0 


YES NOCT/PT 

NO YES YES YES YES YES YES YES YES YES NO NO NO YES YES NO 


43यवतमाळ 44यवतमाळ 


0.0 


10.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


45यवतमाळ 46यवतमाळ 47यवतमाळ 48यवतमाळ 49यवतमाळ 50यवतमाळ 51| 

|यवतमाळ 52यवतमाळ 


0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.1 83.3 0.0 

0.0 _____8.8 _0.0 

5.2 61.7 0.0 4.7 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 


0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


0.0 20.0 0.0 6.0 90.0 0.0 5.0 0.0 10.0 


0.0 0.0 15.0 1.0 1.0 5.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 


0.0 


NO 


1.0 0.0 0.0 


53यवतमाळ 


_ 


54यवतमाळ 55|यवतमाळ 56यवतमाळ 


0.0 30.0 0.0 


| 


0.0 0.0 0.0 


YES YES YES 

NO NOCT/PT 


0.0 0.0 0.0 
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महाराष्ट्रातीलसर्वस्थानिकस्वराज्यसंस्थांचेसेवास्तरनिर्देशांक(अर्थिकवर्ष२०१६-१७)आणिउद्दीष्टे(आर्थिकवर्ष२०१७-१८)। ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra 

4.पावसाळीपाणीनिचरा(StormWaterDrainage) पावसाळीपाणीनिचराजाळ्याचीव्याप्ती 

पावसाळीपाणीतुंबण्याच्या/पुराच्याघटना|समुदायशौचालयेआणिसार्वजनिकशौचालयांमध्ये२४x CoverageofstormwaterdrainagenetworkIncidenceofwaterlogging/Flooding 

७पाणीपुरवठयाचीव्याप्ती* Coverageofwatersupply(24x7)inallpublic/ 

communitytoilet* 27 

28 अपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामानकानुसार|मार्च२०१८पर्यंतप्रगतीअपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामानकानुसार|मार्च२०१८पर्यंतप्रगती 

सध्याचीसेवामानकानुसारक्षमता ExpectedEfficiency 

क्षमताकरणेसाठीचेउद्दिष्टExpectedEfficiency 

क्षमताकरणेसाठीचेउद्दिष्ट 

(२०१६-१७) (%)(२०१६-१७)TargettillMarch,2018 

(No.)(२०१६-१७)TargettillMarch,2018 

M.cor/M.C.CurrentEfficiency M.cor/M.C.Current 

M.cor/M.C.Current(No.) 

2016-17(No.) Efficiency 

Efficiency 2016-17(%) 

2016-17(No.) 


अ.क्र 


29 


जिल्हा District 


महानगरपालिका/नगरपरिषदेचेनांव MunicipalCorporations/ 

MunicipalCouncils 


(%) 


100.0 


0.0 


16.0 


10.0 


0.0 52.0 


1.0 


0.0 


100.0 100.0 


__ 


0.0 


100.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


48.6 0.0 16.5 0.1 0.0 25.0 
19.4 


0.0 18.0 0.0 0.0 


YES YES YES YES NO YES 


__ 


0.0 12.0 0.0 0.0 40.0 


0.0 


45.0 


NO 


100.0 100.0 100.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 


____0.0 


0.0 


0.0 


57|औरंगाबाद 58औरंगाबाद 59|औरंगाबाद 60औरंगाबाद 61औरंगाबाद 62|औरंगाबाद 63औरंगाबाद 64|बीड 65|बीड 66|बीड 67बीड 68|बीड 69|बीड 70|बीड 71|बीड 72|बीड 73|हिंगोली 74|हिंगोली 75|हिंगोली 76|हिंगोली 77|हिंगोली 


0.0 0.0 0.0 2.0 


0.0 


0.0 


100.0 


0.0 


0.0 


20.0 0.5 30.0 30.0 25.0 10.0 0.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 10.0 

0.0 10.0 2.0 3.0 0.0 


0.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 0.0 6.5 


100.0 100.0 100.0 


_ 


NO 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


0.0 2.0 0.0 


YES NO YES YES NO YES NO YES YES YES YES YES YES YES 


0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 3.0 2.0 4.0 


100.0 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, फेब्रुवारी १६, २०१८ / माघ २७, शके १९३९ 


0.0 
1.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 


0.0 0.0 


0.0 3.0 1.0 


3.0 


100.0 


2.3 


6.0 


0.0 


78|जालना 79|जालना 


0.0 0.0 0.0 


YES NO 


100.0 


0.0 


100.0 


3.0 


सिल्लोडनगरपरिषद गंगापूरनगरपरिषद |खुलदाबादनगरपरिषद पैठणनगरपरिषद वैजापूरनगरपरिषद फुलंब्रीनगरपंचायत सोयगावनगरपंचायत बीडनगरपरिषद अंबेजोगाईनगरपरिषद माजलगांवनगरपरिषद परळीवैजनाथनगरपरिषद गेवराईनगरपरिषद किल्लेधारूरनगरपरिषद केजनगरपंचायत पाटोदानगरपंचायत वडवणीनगरपंचायत बसमतनगरनगरपरिषद हिंगोलीनगरपरिषद कळमनुरीनगरपरिषद औंढानागनाथनगरपंचायत सेनगावनगरपंचायत जालनानगरपरिषद अंबडनगरपरिषद भोकरदननगरपरिषद परतूरनगरपरिषद बदनापूरनगरपंचायत उदगीरनगरपरिषद अहमदपूरनगरपरिषद औसानगरपरिषद निलगानगरपरिषद चाकूरनगरपंचायत देवणीनगरपंचायत जळकोटनगरपंचायत रेणापूरनगरपंचायत शिरुरअनंतपाळनगरपंचायत देग्लूरनगरपरिषद भोकरनगरपरिषद धर्माबादनगरपरिषद हदगांवनगरपरिषद कंधारनगरपरिषद किनवटनगरपरिषद कंडलवाडीनगरपरिषद लोहानगरपरिषद मुदखेडनगरपरिषद उमरीनगरपरिषद अर्धापूरनगरपंचायत हिमायतनगरनगरपंचायत माहूरनगरपंचायत 


0.0 5.9 0.0 25.0 


0.0 15.0 0.0 30.0 


0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 


0.0 


1.0 


100.0 100.0 


YES 

NO NOCT/PT 


2.0 


0.0 


0.0 


NO 


100.0 100.0 


0.0 


0.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 


100.0 


0.8 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


6.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 15.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 20.0 0.0 


32.0 0.0 


1.0 


80|जालना 81|जालना 82जालना 83लातूर 84लातूर 85लातूर 86लातुर 
87लातूर 88|लातूर 89|लातूर 90लातूर 91|लातूर 92नांदेड 93नांदेड 94नांदेड 95नांदेड 96नांदेड 97नांदेड 98नांदेड 99नांदेड 100नांदेड 101नांदेड 102नांदेड 103नांदेड 104नांदेड 


0.0 


YES YES YES YES NO YES YES YES YES NO YES NO NO YES 


10.0 


27.1 


0.0 


30.0 0.0 


15.0 0.0 0.0 


0.0 0.0 


100.0 


0.0 


0.0 


0.0 0.0 0.0 


1.0 


0.0 0.0 


1.0 


0. 


0 


3.4 


0.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 


0.0 0.0 0.0 
0.0 0.0 


NO 


0.0 10.0 0.0 0.0 0.0 40.0 15.0 

0.0 10.0 5.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


0.0 ___0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


0.0 0.0 30.8 12.2 0.0 8.5 0.0 


100.0 


0.0 


100.0 100.0 100.0 


0.0 


NO YES YES YES NO YES 


0.0 


0.0 0.0 


0.0 0.0 


0.0 


100.0 


0.0 


0.0 


0.0 


४५ 


४६ 
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महाराष्ट्रातीलसर्वस्थानिकस्वराज्यसंस्थांचेसेवास्तरनिर्देशांक(अर्थिकवर्ष२०१६-१७)आणिउद्दीष्टे(आर्थिकवर्ष२०१७-१८) ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra 

4.पावसाळीपाणीनिचरा(StormWaterDrainage) पावसाळीपाणीनिचराजाळ्याचीव्याप्ती 

पावसाळीपाणीतुंबण्याच्या/पुराच्याघटना|समुदायशौचालयेआणिसार्वजनिकशौचालयांमध्ये२४x CoverageofstormwaterdrainagenetworkIncidenceofwaterlogging/Flooding 

७पाणीपुरवठयाचीव्याप्ती* Coverageofwatersupply(24x7)inallpublic/ 

communitytoilet* 2728 

29 अपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामानकानुसार|मार्च२०१८पर्यंतप्रगतीअपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामानकानुसार|मार्च२०१८पर्यंतप्रगती 

सध्याचीसेवामानकानुसारक्षमता ExpectedEfficiencyक्षमता|करणेसाठीचेउद्दिष्ट। ExpectedEfficiency 

क्षमताकरणेसाठीचेउद्दिष्ट 

(२०१६-१७) (%)(२०१६-१७)|TargettillMarch,2018 

(No.)(२०१६-१७)|TargettillMarch,2018 

M.cor/M.C.CurrentEfficiency M.cor/M.C.Current(%) 

M.cor/M.C.Current(No.) 

2016-17(No.) Efficiency 

Efficiency 2016-17(%) 

2016-17(No.) 


अ.क्र 


जिल्हा District 


महानगरपालिका/नगरपरिषदेचेनांव MunicipalCorporations/ 

MunicipalCouncils 


0.0 


0.0 


100.0 100.0 


0.0 


0.0 0.0 


100.0 


0.0 24.7 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


100.0 


0.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


100.0 


___ 


0.0 


70.0 0.0 0.0 30.0 7.0 5.0 0.0 0.0 4.0 0.0 0.0 


0.0 


0.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 1.0 


0.0 


0.0 0.0 


0.0 


0.0 


0.0 


100.0 


0.0 


0.0 2.0 


2.5 0.0 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 47.1 23.8 44.9 

0.1 74.2 10.3 0.0 5.2 


100.0 100.0 100.0 100.0 


2.0 


0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

4.0 __4.0 ___0.0 

0.0 1.0 0.0 0.0 15.0 0.0 


0.0 4.0 0.0 50.0 35.0 50.0 


0.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


0.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 0.0 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , फेब्रुवारी १६, २०१८ / माघ २७, शके १९३९ 


5.0 


0.0 


80.0 


6.0 0.0 


100.0 


8.0 


7.0 


100.0 100.0 


105|उस्मानाबाद 106|उस्मानाबाद 107|उस्मानाबाद 108उस्मानाबाद 
109उस्मानाबाद 110उस्मानाबाद 111|उस्मानाबाद 112|उस्मानाबाद 113|परभणी 114|परभणी 115|परभणी 116|परभणी 117|परभणी 118|परभणी 119|परभणी 120|परभणी 121|रायगड 122|रायगड _123रायगड 124|रायगड 125रायगड 126रायगड 127रायगड 128|रायगड 129|रायगड 130रायगड 131|रायगड 132|रायगड 133रायगड 134|रायगड 135|रायगड 136रत्नागिरी 137|रत्नागिरी 138|रत्नागिरी 139रत्नागिरी 140|रत्नागिरी 141|रत्नागिरी 142|रत्नागिरी 143|रत्नागिरी 144|सिंधुदुर्ग 145सिंधुदुर्ग 146|सिंधुदुर्ग 

147|सिंधुदुर्ग |148सिंधुदुर्ग _149|सिंधुदुर्ग __150|सिंधुदुर्ग |151सिंधुदुर्ग 


0.0 


|भूमनगरपरिषद कळंबनगरपरिषद मुरुमनगरपरिषद नळदुर्गनगरपरिषद परांदानगरपरिषद तुळजापूरनगरपरिषद उमरगानगरपरिषद वाशीनगरपंचायत गंगाखेडनगरपरिषद जिंतूरनगरपरिषद मानवतनगरपरिषद पाथरीनगरपरिषद पर्णानगरपरिषद |सेलूनगरपरिषद सोनपेठनगरपरिषद पालमनगरपंचायत खोपोलीनगरपरिषद अलिबागनगरपरिषद कर्जतनगरपरिषद महाडनगरपरिषद माथेरानगिरीस्थाननगरपरिषद मरुड-जंजीरानगरपरिषद पेणनगरपरिषद रोहानगरपरिषद श्रीवर्धननगरपरिषद उरणनगरपरिषद खालापूरनगरपंचायत माणगांवनगरपंचायत म्हसळानगरपंचायत पोलादपूरनगरपंचायत तळानगरपंचायत चिपळूणनगरपरिषद रत्नागिरीनगरपरिषद खेडनगरपरिषद राजापूरनगरपरिषद दापोलीनगरपंचायत देवरुखनगरपंचायत गुहागरनगरपंचायत लांजानगरपंचायत मालवणनगरपरिषद सावंतवाडीनगरपरिषद वेंगुर्लेनगरपरिषद देवगडजामसंडेनगरपंचायत कणकवलीनगरपंचायत कसई-दोडामार्गनगरपंचायत कुडाळनगरपंचायत वाभवे-वैभववाडीनगरपंचायत 


100.0 


5.2 


0.0 


0.0 


12.0 0.0 5.3 5.5 75.0 75.0 0.0 0.0 


YES YES YES YES YES NO YES YES YES YES YES YES YES YES 

YES NOCT/PT 

NO YES NO NO NO YES YES NO NO YES NO YES YES YES NO YES NO YES NO YES NO NO NO NO YES YES NO YES YES YES YES 


0.0 0.0 0.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 


73.2 65.9 0.0 


0.0 


0.0 


0.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


0.0 


100.0 


0.0 


0.0 


0.0 


0.0 


0.0 


0.0 


100.0 100.0 


0.0 


0.0 


100.0 


0.0 


| 


0.0 


3.0 


0.0 


13.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 


34.2 60.5 13.3 14.4 


5.0 


0.0 0.0 


100.0 


0.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


100.0 


0.0 1.0 73.4 


0.0 
0.0 50.0 62.0 50.0 20.0 5.0 0.0 25.0 74.0 55.0 153.0 20.0 35.0 22.0 0.0 4.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 


6.0 1.0 14.0 16.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

0.0 ___0.0 

0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 


____ 


53.7 


0.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0 


151.4 10.0 29.2 11.4 0.0 2.1 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 


0.0 


सर्विसलेवलबेंचमार्किंग२०१६-१७/ ServiceLevelBenchmarking2016-17 


महाराष्ट्रातीलसर्वस्थानिकस्वराज्यसंस्थांचेसेवास्तरनिर्देशांक(अर्थिकवर्ष२०१६-१७)आणिउद्दीष्टे(आर्थिकवर्ष२०१७-१८) ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra 

4.पावसाळीपाणीनिचरा(StormWaterDrainage) पावसाळीपाणीनिचराजाळ्याचीव्याप्ती 

पावसाळीपाणीतुंबण्याच्या/पुराच्याघटना|समुदायशौचालयेआणिसार्वजनिकशौचालयांमध्ये२४x CoverageofstormwaterdrainagenetworkIncidenceofwaterlogging/Flooding 

७पाणीपुरवठयाचीव्याप्ती* Coverageofwatersupply(24x7)inallpublic/ 

communitytoilet* 27 

28 अपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामानकानुसार|मार्च२०१८पर्यंतप्रगतीअपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामानकानुसार|मार्च२०१८पर्यंतप्रगती 

सध्याचीसेवामानकानुसारक्षमता ExpectedEfficiency 

क्षमताकरणेसाठीचेउद्दिष्टExpectedEfficiency 

क्षमताकरणेसाठीचेउद्दिष्ट 

(२०१६-१७) (%)(२०१६-१७)TargettillMarch,2018| (No.) 

(२०१६-१७)|TargettillMarch,2018 

M.cor/M.C.CurrentEfficiency M.cor/M.C.Current(%) 

M.cor/M.C.Current(No.) 

2016-17(No.) Efficiency 

Efficiency 2016-17(%) 

2016-17(No.) 


अ.क्र 
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महानगरपालिका/नगरपरिषदेचेनांव MunicipalCorporations/ 

MunicipalCouncils 


66.0 


152ठाणे 153|ठाणे 154ठाणे 


100.0 100.0 100.0 


| 


100.0 140.0 95.0 


0.0 0.0 0.0 


4.0 21.0 


66.0 

2.0 10.0 


155ठाणे 


100.0 


80.0 


0.0 


1.0 


100.0 120.3 92.3 62.7 36.1 92.3 

0.0 
16.4 
0.0 


2.0 1.0 


100.0 


1.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 


4.0 


YES YES NO NO YES NO NO YES NO 


____ 


40.0 93.0 

0.0 20.0 0.0 0.0 80.0 0.0 0.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 0.0 
0.0 0.0 


0.0 


2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


0.0 


YES 


1.0 


NO 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


0.0 0.0 5.0 


71.4 0.0 0.0 41.6 59.4 79.8 0.0 0.0 0.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 


45.0 70.0 82.0 


__ 
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भिवंडीनिजामपूरमहानगरपालिका मिराभाईंदरमहानगरपालिका उल्हासनगरमहानगरपालिका अंबरनाथनगरपरिषद डहाणूनगरपरिषद कुळगाव-बदलापूरनगरपरिषद पालघरनगरपरिषद जव्हारनगरपरिषद |मोखाडानगरपंचायत मुरबाडनगरपंचायत शहापूरनगरपंचायत तलासरीनगरपंचायत विक्रमगडनगरपंचायत |भंडारानगरपरिषद तुमसरनगरपरिषद पवनीनगरपरिषद साकोलीनगरपरिषद लाखणीनगरपंचायत मोहाडीनगरपंचायत चंद्रपूरमहानगरपालिका बल्लारपूरनगरपरिषद भद्रावतीनगरपरिषद वरोरानगरपरिषद ब्रम्हपुरीनगरपरिषद चिमूरनगरपरिषद गडचंदूरनगरपरिषद मूलनगरपरिषद राजुरानगरपरिषद गोंडपिंपरीनगरपंचायत जिवतीनगरपंचायत कोरपनानगरपंचायत नागभीडनगरपंचायत |पोंभूर्णानगरपंचायत सावलीनगरपंचायत सिंदेवाहीनगरपंचायत गडचिरोलीनगरपरिषद देसाईगंजनगरपरिषद आरमोरीनगरपंचायत अहेरीनगरपंचायत एटापल्लीनगरपंचायत भामरागडनगरपंचायत चामोर्शीनगरपंचायत धानोरानगरपंचायत कोरचीनगरपंचायत |कुरखेडानगरपंचायत मलचेरानगरपंचायत सिरोंचानगरपंचायत 
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महाराष्ट्रातीलसर्वस्थानिकस्वराज्यसंस्थांचेसेवास्तरनिर्देशांक(अर्थिकवर्ष२०१६-१७)आणिउद्दीष्टे(आर्थिकवर्ष२०१७-१८) ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra 

4.पावसाळीपाणीनिचरा(StormWaterDrainage) पावसाळीपाणीनिचराजाळ्याचीव्याप्ती 

पावसाळीपाणीतुंबण्याच्या/पुराच्याघटना|समुदायशौचालयेआणिसार्वजनिकशौचालयांमध्ये२४x CoverageofstormwaterdrainagenetworkIncidenceofwaterlogging/Flooding 

७पाणीपुरवठयाचीव्याप्ती* Coverageofwatersupply(24x7)inallpublic/ 

communitytoilet* 27 

28 अपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामानकानुसार|मार्च२०१८पर्यंतप्रगतीअपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामानकानुसार|मार्च२०१८पर्यंतप्रगती 

सध्याचीसेवामानकानुसारक्षमता ExpectedEfficiency 

क्षमताकरणेसाठीचेउद्दिष्टExpectedEfficiency 

क्षमताकरणेसाठीचेउद्दिष्ट 

(२०१६-१७) TargettillMarch,2018 

(No.)(२०१६-१७)TargettillMarch,2018 

M.cor/M.C.CurrentEfficiency M.cor/M.C.Current(%) 

M.cor/M.C.Current(No.) 

2016-17(No.) Efficiency 

Efficiency 2016-17(%) 

2016-17(No.) 


. 
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जिल्हा District 


महानगरपालिका/नगरपरिषदेचेनांव MunicipalCorporations/ 

MunicipalCouncils 


(%) 
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199|गोंदिया 200|गोंदिया 201|गोंदिया 202|गोंदिया 203नागपूर 

204नागपूर __205नागपूर 

206नागपूर 

207नागपूर ___208नागपूर |209नागपूर 

210नागपूर 

211नागपूर ___212नागपूर 

213नागपूर 
214नागपूर 

215नागपूर ___216नागपूर 

217नागपूर |218नागपूर |219नागपूर ___220नागपूर 

221|वर्धा 222|वर्धा 223|वर्धा 224वर्धा 225|वर्धा 226|वर्धा 227|वर्धा 228|वर्धा 229|वर्धा 230|वर्धा 

231अहमदनगर _232अहमदनगर 

233अहमदनगर 234अहमदनगर 235अहमदनगर 236अहमदनगर 237|अहमदनगर 238अहमदनगर 239|अहमदनगर 240|अहमदनगर 241अहमदनगर 242|अहमदनगर 243अहमदनगर 244अहमदनगर 245अहमदनगर 246|धुळे 247|धुळे 248|धुळे 249|धुळे 250धुळे 


14.3 77.8 0.0 0.0 0.0 28.0 3.1 0.0 27.7 12.5 59.7 


0.0 


गोंदियानगरपरिषद तिरोरानगरपरिषद देवरीनगरपंचायत सडकअर्जुनीनगरपंचायत कामठीनगरपरिषद उमरेडनगरपरिषद कळमेश्वरनगरपरिषद कन्हनपिंपरीनगरपरिषद काटोलनगरपरिषद खापानगरपरिषद मोहपानगरपरिषद मोवाडनगरपरिषद नरखेडनगरपरिषद रामटेकनगरपरिषद सावनेरनगरपरिषद वाडीनगरपंचायत भिवापूरनगरपंचायत हिंगणानगरपंचायत कुहीनगरपंचायत महादुलानगरपंचायत मौदानगरपंचायत वानाडोंगरीनगरपंचायत वर्धानगरपरिषद आर्वीनगरपरिषद देवळीनगरपरिषद हिंगणघाटनगरपरिषद पुलगांवनगरपरिषद सिंदीनगरपरिषद आष्टीनगरपंचायत कारंजानगरपंचायत समुद्रपुरनगरपंचायत सेलूनगरपंचायत कोपरगावनगरपरिषद संगमनेरनगरपरिषद श्रीरामपूरनगरपरिषद |देवळालीप्रवरानगरपरिषद जामखेडनगरपरिषद पाथर्डीनगरपरिषद राहातापिंपळसनगरपरिषद राहुरीनगरपरिषद शेवगावनगरपरिषद श्रीगोंदानगरपरिषद आकोलेनगरपंचायत कर्जतनगरपंचायत नेवासानगरपंचायत पारनेरनगरपंचायत |शिर्डीनगरपंचायत धूळेमहानगरपालिका दोंडाईचा-वरवाडेनगरपरिषद शिरपूर-वरवाडेनगरपरिषद साक्रीनगरपंचायत |शिंदखेडानगरपंचायत 
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महाराष्ट्रातीलसर्वस्थानिकस्वराज्यसंस्थांचेसेवास्तरनिर्देशांक(अर्थिकवर्ष२०१६-१७)आणिउद्दीष्टे(आर्थिकवर्ष२०१७-१८) ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra 

4.पावसाळीपाणीनिचरा(StormWaterDrainage) पावसाळीपाणीनिचराजाळ्याचीव्याप्ती 

पावसाळीपाणीतुंबण्याच्या/पुराच्याघटना|समुदायशौचालयेआणिसार्वजनिकशौचालयांमध्ये२४X CoverageofstormwaterdrainagenetworkIncidenceofwaterlogging/Flooding 

७पाणीपुरवठयाचीव्याप्ती*. Coverageofwatersupply(24x7)inallpublic/ 

communitytoilet* 27 

28 अपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामानकानुसार|मार्च२०१८पर्यंतप्रगती___अपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामानकानुसार|मार्च२०१८पर्यंतप्रगती 

सध्याचीसेवामानकानुसारक्षमता ExpectedEfficiency 

क्षमताकरणेसाठीचेउद्दिष्टExpectedEfficiency 

क्षमताकरणेसाठीचेउद्दिष्ट 

(२०१६-१७) (%)(२०१६-१७)TargettillMarch,2018| (No.) 

(२०१६-१७)TargettillMarch,2018 

M.cor/M.C.CurrentEfficiency M.cor/M.C.Current(%) 

M.cor/M.C.Current(No.) 

2016-17(No.) 
Efficiency 

Efficiency 2016-17(%) 

2016-17(No.) 
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जिल्हा District 


महानगरपालिका/नगरपरिषदेचेनांव MunicipalCorporations/ 

MunicipalCouncils 
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0.0 


0.0 
0.0 10.0 10.0 25.0 60.0 

0.0 50.0 80.0 10.0 

0.0 50.0 60.0 


YES YES YES YES YES YES NO YES YES YES NO 


0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 8.0 


1.0 

0.0 ____1.0 

16.0 


0.0 


0.0 


0.0 
0.0 
5.2 0.0 17.7 55.4 0.0 38.9 72.9 0.0 0.0 36.0 39.8 0.0 0.0 0.0 0.0 8.4 89.1 0.0 5.6 
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NO 


0.0 0.0 0.0 


0.0 0.0 0.0 0.0L 0.0 0.0 


100.0 


0.0 


9.0 


100.0 100.0 


0.0 10.0 


0.0 0.0 


100.0 


0.0 


24.0 


251|जळगाव 252जळगाव 253जळगाव 254|जळगाव 255जळगाव 256जळगाव 

257जळगाव __258जळगाव 259जळगाव 260जळगाव 261जळगाव 262जळगाव 263|जळगाव 264जळगाव 265जळगाव 266|जळगाव 267जळगाव 268नंदुरबार 269नंदुरबार 
270नंदुरबार 
271नंदुरबार 272नंदुरबार 273नाशिक 274नाशिक 275नाशिक 276नाशिक 277नाशिक 278नाशिक 279नाशिक 280नाशिक 281नाशिक 282नाशिक 283नाशिक 284नाशिक 285नाशिक 286नाशिक 287नाशिक 288नाशिक 289कोल्हापूर 290कोल्हापूर 291कोल्हापूर 292कोल्हापूर 293|कोल्हापूर 294कोल्हापूर 295कोल्हापूर 
296कोल्हापूर 
297|कोल्हापूर 298कोल्हापूर 


100.0 


जळगावशहरमहानगरपालिका भुसावळनगरपरिषद अमळनेरनगरपरिषद चाळीसगावनगरपरिषद चोपडानगरपरिषद पाचोरानगरपरिषद धरणगांवनगरपरिषद एरंडोलनगरपरिषद फैजपूरनगरपरिषद जामनेरनगरपरिषद पारोळानगरपरिषद रावेरनगरपरिषद सावदानगरपरिषद वारणगावनगरपरिषद यावलनगरपरिषद भडगावनगरपंचायत बोदवडनगरपंचायत नंदुरबारनगरपरिषद नवापूरनगरपरिषद___ शहादानगरपरिषद तळोदानगरपरिषद धडगाव-वडफाळ्यानगरपंचायत मालेगांवमहानगरपालिका मनमाडनगरपरिषद भगूरनगरपरिषद चांदवडनगरपरिषद इगतपुरीनगरपरिषद नांदगांवनगरपरिषद सटाणानगरपरिषद सिन्नरनगरपरिषद त्र्यंबकनगरपरिषद येवलानगरपरिषद देवळानगरपंचायत दिडोंरीनगरपंचायत कळवणनगरपंचायत निफाडनगरपंचायत पेठनगरपंचायत सुरगणानगरपंचायत कोल्हापूरमहानगरपालिका इचलकरंजीनगरपरिषद जयसिंगपूरनगरपरिषद गडहिंग्लजनगरपरिषद कागलनगरपरिषद क्रंदवाडनगरपरिषद मलकापूरनगरपरिषद मुरगुडनगरपरिषद पन्हाळागिरीस्थाननगरपरिषद वडगांवनगरपरिषद 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


13.0 


0.0 


20.0 0.0 0.0 0.0 


100.0 


90.0 


100.0 


10.0 


100.0 


10.0 


0.0 0.0 


0.0 0.0 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 


0.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 


0.0 

6.8 150.0 


0.0 


0.0 


0.0 


0.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 


0.0 

7.0 155.0 

0.0 10.0 20.0 10.0 
76.0 25.0 0.0 


0.0 


NO YES 

YES YES 

YES NO YES NO YES NO YES NO NO NO YES YES YES NO YES NO YES NO YES NO NO YES YES YES YES YES YES NO 


100.0 


3.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


0.0 


10.5 5.6 73.2 20.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 


0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 6.0 


0.0 3.0 


0.0 


0.0 


100.0 100.0 100.0 


30.0 
40.0 


12.0 3.0 
0.0 


2.0 


___ 


0.0 


27.0 36.3 0.0 1.6 3.8 6.7 


100.0 


10.0 


0.0 


4.0 


100.0 100.0 


0.0 0.0 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


0.0 4.0 2.0 


0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 


100.0 


0.0 


100.0 


15.0 55.0 

0.0 10.0 0.0 


0.0 


0.0 


4.4 


100.0 100.0 


0.0 0.0 


0.0 


४९ 


५० 


सर्विसलेवलबेंचमार्किंग२०१६-१७/ |ServiceLevelBenchmarking2016-17 


अ.क्र 


महाराष्ट्रातीलसर्वस्थानिकस्वराज्यसंस्थांचेसेवास्तरनिर्देशांक(अर्थिकवर्ष२०१६-१७)आणिउद्दीष्टे(आर्थिकवर्ष२०१७-१८) ServicelevelIndicators(FY2016-17)andTargets(FY2017-18)forallULBsinMaharashtra 

4.पावसाळीपाणीनिचरा(StormWaterDrainage) पावसाळीपाणीनिचराजाळ्याचीव्याप्ती 

पावसाळीपाणीतुंबण्याच्या/पुराच्याघटना|समुदायशौचालयेआणिसार्वजनिकशौचालयांमध्ये२४x CoverageofstormwaterdrainagenetworkIncidenceofwaterlogging/Flooding 

७पाणीपुरवठयाचीव्याप्ती* Coverageofwatersupply(24x7)inallpublic/ 

communitytoilet* 2728 

29 अपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामानकानुसार|मार्च२०१८पर्यंतप्रगतीअपेक्षितकार्यक्षमतासध्याचीसेवामानकानुसार|मार्च२०१८पर्यंतप्रगती 

सध्याचीसेवामानकानुसारक्षमता ExpectedEfficiencyक्षमता|करणेसाठीचेउद्दिष्ट। ExpectedEfficiency 

क्षमताकरणेसाठीचेउद्दिष्ट 

(२०१६-१७) (%)(२०१६-१७)|TargettillMarch,2018 

(No.)(२०१६-१७)|TargettillMarch,2018 

M.cor/M.C.CurrentEfficiency M.cor/M.C.Current(%) 

M.cor/M.C.Current(No.) 

2016-17(No.) Efficiency 

Efficiency 2016-17(%) 

2016-17(No.) 


जिल्हा District 


महानगरपालिका/नगरपरिषदेचेनांव MunicipalCorporations/ 

MunicipalCouncils 


50.0 


0.0 


100.0 100.0 


52.0 0.0 


0.0 0.0 


0.0 3.0 


YES NO 


0.0 


4.0 


299|पुणे 300|पुणे 301|पुणे 302पुणे 303|पणे 


बारामतीनगरपरिषद चाकणनगरपरिषद दौंडनगरपरिषद लोणावळानगरपरिषद दिमांनपारवेक्षगरपरिषद 


0.0 


0.0 


100.0 100.0 10108.0 


75.6 
__ 10.3 


85.0 

18.0 
150.0 


1.0 15.0 


NO YES 


10.0 


0.0 0.8.0 


-&h4.9 


___ 


0.9.0 


0.9.0 


VELES 


5.0 


0.0 


NO YES 


____ 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


YES 


__0.0 74.5 

9.8 25.0 35.8 16.2 5.4 

0.0 ____0.0 

0.7 48.9 


80.0 25.0 30.0 40.0 30.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0 


100.0 


7.0 


2.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


NO 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


20.0 5.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


1.0 


50.0 6.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


YES YES YES YES NO NO YES NO YES YES NO YES NO NO YES 
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3.4 


0.0 


0.0 


100.0 


0.0 


0.0 


0.0 


100.0 


5.0 


0.0 


100.0 


0.0 


0.0 


100.0 


0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 


0.0 


100.0 


75.0 50.0 25.0 60.0 


0.0 


0.0 


NO 


100.0 100.0 100.0 


0.0 


0.0 


NO 


|भोरनगरपरिषद 306|पुणे 

इंदापूरनगरपरिषद 307|पणे 

जेजुरीनगरपरिषद 308|पुणे 

जुन्नरनगरपरिषद 309|पुणे 

सासवडनगरपरिषद 310|पणे 

शिरूरनगरपरिषद 311|सांगली 

सांगली-मिरज-कुपवाडमहानगरपालिका 312|सांगली 

इस्लामपूरनगरपरिषद 313|सांगली 

विटानगरपरिषद 314|सांगली 

आष्टानगरपरिषद 315|सांगली 

जतनगरपरिषद 316सांगली 

तासगांवनगरपरिषद 317|सांगली 

कडेगावनगरपंचायत 318|सांगली 

कवठेमहांकाळनगरपंचायत 319|सांगली 

पलूसनगरपंचायत 320|सांगली 

शिराळानगरपंचायत। 321|सातारा 

सातारानगरपरिषद 322|सातारा 

कराडनगरपरिषद 323|सातारा 

फलटणनगरपरिषद 324|सातारा 

महाबळेश्ववरगिरीस्थाननगरपरिषद 325|सातारा 

म्हसवडनगरपरिषद 326|सातारा 

पाचगणीगिरीस्थाननगरपरिषद 327|सातारा 

रहिमतपूरनगरपरिषद 328|सातारा 

वाईनगरपरिषद 329|सातारा 

दहीवाडीनगरपंचायत 330|सातारा 

खंडाळानगरपंचायत 331|सातारा 

लोणंदनगरपंचायत 332|सातारा 

मलकापूरनगरपंचायत 333|सातारा 

मेधानगरपंचायत 334|सातारा 

पाटणनगरपंचायत 335|सातारा 

वडूजनगरपंचायत 336|सोलापूर 

बार्शीनगरपरिषद 337|सोलापूर 

पंढरपूरनगरपरिषद 
338|सोलापूर 

अक्कलकोटनगरपरिषद 
339|सोलापूर 

धनीनगरपरिषद 340सोलापूर 

करमाळानगरपरिषद 341सोलापूर 

कर्डवाडीनगरपरिषद 342|सोलापूर 

मैंदर्गीनगरपरिषद 343|सोलापूर 

मंगळवेढानगरपरिषद 344सोलापूर 

सांगोलेनगरपरिषद 345सोलापूर 

माढानगरपंचायत 346सोलापूर 

माळशिरसनगरपंचायत 
|347सोलापूर 

मोहोळनगरपंचायत *NoCTPT=शहरामध्येसमुदायशौचालयेआणिसार्वजनिकशौचालयेउपलब्धनाहीत 


0.0 


0.0 3.6 0.0 70.9 21.4 18.5 53.1 0.0 56.9 75.0 2.5 0.0 12.1 

33 26.1 0.0 0.0 


0.0 0.0 


100.0 


65.0 


0.0 


NO YES YES YES 


100.0 


80.0 


0.0 


100.0 


3.0 


0.0 


NO 


100.0 100.0 100.0 


0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


100.0 


0.0 


5.0 15.0 

5.0 50.0 0.0 0.0 0.0 5.0 30.0 1.0 0.0 


0.0 


0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 


YES YES YES YES YES YES NO YES VES 


0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 


0.0 28.5 0.0 0.0 0.0 0.0 12.2 0.0 3.6 0.0 0.0 


0.0 


0.0 


0.0 0.0 


10.0 30.0 0.0 10.0 5.0 0.0 5.0 


YES YES NO NO YES NO YES NO YES 


0.0 0.0 0.0 0.0 


| 


TCS 


0.0 0.0 0.0 0.0 


2.0 


0.0 
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URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 15th February 2018 

NOTIFICATION 
No. BUD . 1117 / C . R . 220 /UD - 4 . – Service level regarding water supply , sewerage disposal, 
storm water management and solid waste management expected to be achieved by the 31st March 
2018 for all urban local bodies in the state of Maharashtra are notified in the OfficialGazette vide 
this notification . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


PANDURANG JADHAV , 
Joint Secretary to Government. 
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